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PREFACE 


This  study  was  conducted  from  March  1987  to  October  1987  as  part  of  a 
cooperative  effort  by  personnel  from  the  Program  Manager  Staff  Office  for 
Rocky  Mountain  Arsenal  Contamination  Cleanup  (PMSO)  and  the  U.S.  Army  Engineer 
Waterways  Experiment  Station  (WES).  Funding  for  participation  by  WES  was  pro¬ 
vided  by  the  Program  Manager,  Rocky  Mountain  Arsenal  Cleanup  via  Intra-Army 
Order  Nos.  87-D-2  and  87-D-3.  Mr.  E.  Berry  served  as  Project  Coordinator  for 
the  PMSO.  Project  management  was  provided  by  Messrs.  David  W.  Strang,  PMSO, 
Norman  R.  Francingues,  WES  Environmental  Laboratory  (EL)  and  James  H.  May  WES 
Geotechnical  Laboratory  (GL) . 

This  study  is  the  first  operational  assessment  of  the  Northwest  Boundary 
Containment /Treatment  System  at  Rocky  Mountain  Arsenal  (RMA) .  The  contribu¬ 
ting  authors  to  this  report  were  Messrs.  Edwin  W.  Berry,  Brian  L.  Anderson  and 
Jerry  Barbieri  (PMSO),  Douglas  W.  Thompson,  Jack  H.  Dildine,  Norman  R. 
Francingues  (WES-EL)  and  Paul  Miller  and  William  Murphy  (WES-GL) .  The  study 
and  report  were  authorized  by  the  Program  Manager,  Rocky  Mountain  Arsenal, 

COL  Wallace  N.  Quintrell. 

The  authors  acknowledge  the  support  and  assistance  of  the  following 
people  and  organizations  during  this  study:  Mrs.  Marsha  Darnell,  Ms.  Darla 
McVann,  and  Mr.  Bennie  Washington,  WES,  Mr.  Jack  Pantleo,  Mr.  Jim  Clark  and 
Ms.  Dianna  Reynolds,  D.  P.  Associates,  and  personnel  of  the  Rocky  Mountain 
Arsenal  Information  Center  (RIC) . 
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TREATMENT  SYSTEM  FLOW  DATA 


FY85 


PART  I 


Definitions 


The  abbreviations  used  in  the  listing  of  weekly  adsorber  flows 

are  explained  below. 

DATE  is  in  month,  day  then  year  format.  The  total  gallon  and 
gallon  per  minute  estimates  associated  with  the  date  were 
computed  by  determining  the  number  of  gallons  processed  (and 
number  of  minutes  elapsing)  during  a  seven  day  time  period 
ending  on  this  date. 

-1-2  -3-TOTAL-  are  the  headings  for  columns  containing  flow  data 
for  adsorbers  1,  2,  3,  and  the  total  of  these  adsorbers 

respectively . 

GAL  (OOO)  corresponds  to  the  total  gallons  processed  during  a 
seven  day  time  period  ending  on  the  date  specified.  The 
value  must  be  multiplied  by  1000  to  determine  the  total 
gallons.  For  example,  280  X  1000  yields  a  total  of  280,000 
gallons  processed  during  the  seven  day  period  ending  on 
10/28/84. 

GPM  corresponds  to  gallon  per  minute  flow  rate.  It  is  determined 
by  dividing  the  total  gallons  processed  during  a  seven  day 
time  period  (ending  on  the  date  specified)  by  the  total 
number  of  minutes  elapsing  during  the  same  period. 


R.I.C. 

DATE 

-4 

NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 

FY  85  WEEKLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 

_ rnr/M  - 

GAL(OOO)  GPM 

jL 

GAL(OOO)  GPM 

O 

GAL(OOO)  GPM 

GAL(OOO) 

i  GPM 

10/07/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

10/14/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

10/21/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

10/28/84 

280 

27.70 

280 

27.70 

282 

27.89 

842 

83.29 

11/04/84 

162 

16.02 

165 

16.32 

166 

16.42 

493 

48.76 

11/11/84 

300 

29.76 

300 

29.76 

301 

29.86 

901 

89.38 

11/18/84 

199 

19.74 

201 

19.94 

203 

20.14 

603 

59.82 

11/25/84 

278 

27.58 

278 

27.58 

279 

27.68 

835 

82.84 

12/02/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

12/09/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

12/16/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

12/23/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

12/30/84 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

01/06/85 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

0 

0.00 

01/13/85 

1828 

181.35 

1830 

181.55 

1831 

181.65 

5489 

544.55 

01/20/85 

2667 

264.58 

2671 

264.98 

2672 

265.08 

8010 

794.64 

01/27/85 

1002 

99.40 

1003 

99.50 

1007 

99.90 

3012 

298.80 

02/03/85 

833 

82.64 

835 

82.84 

838 

83.13 

2506 

248.61 

02/10/85 

1093 

108.43 

1098 

108.93 

1098 

108.93 

3289 

326.29 

02/17/85 

2125 

210.81 

2126 

210.91 

2129 

211.21 

6380 

632.93 

02/24/85 

1952 

193.65 

1954 

193.85 

1956 

194.05 

5862 

581.55 

03/03/85 

1921 

190.58 

1922 

190.67 

1927 

191.17 

5770 

572.42 

03/10/85 

1611 

159.82 

1615 

160.22 

1617 

160.42 

4843 

480.46 

03/17/85 

1433 

142.16 

1435 

142.36 

1437 

142.56 

4305 

427.08 

03/24/85 

2417 

239.78 

2419 

239.98 

2423 

240.38 

7259 

720.14 

03/31/85 

2839 

281.65 

2841 

281.85 

2846 

282.34 

8526 

845.84 

04/07/85 

3110 

308.53 

3113 

308.83 

3115 

309.03 

9338 

926.39 

04/14/85 

3122 

309.72 

3124 

309.92 

3126 

310.12 

9372 

929.76 

04/21/85 

3088 

306.35 

3089 

306.45 

3094 

306.94 

9271 

919.74 

04/28/85 

1678 

167.13 

2237 

222.81 

2586 

257.57 

6501 

647.51 

05/05/85 

661 

65.71 

2400 

238.57 

2790 

277.34 

5851 

581.62 

05/12/85 

3085 

306.05 

2745 

272.32 

3798 

376.79 

9628 

955.16 

05/19/85 

3109 

308.43 

2741 

271.92 

3738 

370.83 

9588 

951.18 

05/26/85 

3081 

305.65 

2721 

269.94 

3671 

364.19 

9473 

939.78 

06/02/85 

3017 

299.31 

2701 

267.96 

3577 

354.86 

9295 

922.13 

06/09/85 

2943 

291.96 

2695 

267.36 

3389 

336.21 

9027 

895.53 

06/16/85 

2650 

262.90 

2266 

224.80 

2818 

279.56 

7734 

767.26 

06/23/85 

2697 

267.56 

2287 

226.88 

2916 

289.29 

7900 

783.73 

06/30/85 

2315 

229.66 

1919 

190.38 

2471 

245.14 

6705 

665.18 

07/07/85 

3209 

318.35 

2189 

217.16 

2779 

275.69 

8177 

811.20 

07/14/85 

2738 

271.63 

1985 

196.92 

2455 

243.55 

7178 

712.10 

07/21/85 

2825 

280.26 

1974 

195.83 

2546 

252.58 

7345 

728.67 

07/28/85 

3401 

337.40 

2162 

214.48 

2754 

273.21 

8317 

825.09 

R.I.C.  NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 

FY  85  WEEKLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 


1 - -  2 - - 3 - - -  TOTAL  - 


DATE 

GAL(OOO)  GPM 

GAL(OOO)  GPM 

GAL(OOO)  GPM 

GAL(OOO) 

GPM 

08/04/85 

3233 

320.73 

2151 

213.39 

2559 

253.87 

7943 

787.99 

08/11/85 

3191 

316.57 

2686 

266.47 

2547 

252.68 

8424 

835.72 

08/18/85 

3911 

388.00 

3438 

341.07 

3103 

307.84 

10452 

1036.91 

08/25/85 

3948 

391.67 

3387 

336.01 

3104 

307.94 

10439 

1035.62 

09/01/85 

3914 

388.29 

3376 

334.92 

3129 

310.42 

10419 

1033.63 

09/08/85 

4051 

401 .88 

3547 

351.88 

3453 

342.56 

11051 

1096.32 

09/15/85 

3933 

390.18 

3439 

341.17 

3338 

331.15 

10710 

1062.50 

09/22/85 

3150 

312.50 

2066 

204.96 

2502 

248.21 

7718 

765.67 

09/30/85 

2519 

218.66 

138 

11.98 

1518 

131.77 

4175 

362.41 

R.I.C.  NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 

FY  85  C3UARTERLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 


—  1 - - 2  - - 3 - - TOTAL 


DATE 

SAL(OOO) 

GPM 

GAL<000> 

GPM 

GAL(OOO) 

GPM 

GAL(OOO) 

GPM 

1st  QTR 

1219 

9.29 

1224 

9.33 

1231 

9.38 

3674 

28.01 

2nd  QTR 

21721 

165.76 

21749 

165.97 

21781 

166.22 

65251 

497.95 

3rd  QTR 

34556 

263.77 

34038 

259.86 

41089 

313.68 

109683 

837.31 

4th  QTR 

44023 

333.55 

32538 

248.17 

35787 

271.65 

112348 

853.37 

ANNUAL 

101519 

193.09 

89549 

170.83 

99888 

190.23 

290956 

554.16 

TREATMENT  SYSTEM  FLOW  DATA 


FY86 


R.I.C. 


DATE 

10/07/85 

10/14/85 

10/21/85 

10/28/85 

11/04/85 

11/11/85 

11/18/85 

11/25/85 

12/02/85 

12/09/85 

12/16/85 

12/23/85 

12/30/85 

01/06/86 

01/13/86 

01/20/86 

01/27/86 

02/03/86 

02/10/86 

02/17/86 

02/24/86 

03/03/86 

03/10/86 

03/17/86 

03/24/86 

03/31/86 

04/07/86 

04/14/86 

04/21/86 

04/28/86 

05/05/86 

05/12/86 

05/19/86 

05/26/86 

06/02/86 

06/09/86 

06/16/86 

06/23/86 

06/30/86 

07/07/86 

07/14/86 

07/21/86 

07/28/86 


NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 
FY  86  WEEKLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 


- 1 

GAL(OOO) 

GPM 

- 2 

GAL(OOO) 

GPM 

-  3 

GAL(OOO) 

GPM 

-  TOTAL  - 

GAL(OOO)  GPM 

282 

27.81 

597 

58.88 

591 

58.28 

1470 

144.97 

644 

63.89 

771 

76.49 

1023 

101.49 

2438 

241.87 

1969 

195.34 

2066 

204.96 

2461 

244.15 

6496 

644.45 

3250 

320.51 

3437 

338.95 

3983 

392.80 

10670 

1052.26 

3207 

318.15 

3387 

336.01 

3899 

386.81 

10493 

1040.97 

2007 

199.11 

1850 

183.53 

2212 

219.44 

6069 

602.08 

2824 

280.58 

2203 

218.88 

2325 

231.00 

7352 

730.46 

2722 

270.44 

2582 

256.53 

2839 

282.07 

8143 

809.04 

1038 

102.98 

974 

96.63 

1056 

104.76 

3068 

304.37 

1849 

181.27 

1780 

174.51 

1730 

169.61 

5359 

525.39 

1560 

156.16 

1532 

153.35 

1505 

150.65 

4597 

460.16 

1038 

103.28 

994 

98.91 

1068 

106.27 

3100 

308.46 

1035 

102.37 

897 

88.72 

1166 

115.33 

3098 

306.42 

845 

84.08 

739 

73.53 

1302 

129.55 

2886 

287.16 

407 

40.38 

590 

58.53 

593 

58.83 

1590 

157.74 

2642 

259.78 

2697 

265.19 

2595 

255.16 

7934 

780.13 

2302 

229.74 

2109 

210.48 

1930 

192.61 

6341 

632.83 

1847 

183.23 

1442 

143.06 

1615 

160.22 

4904 

486.51 

2734 

271.23 

2620 

259.92 

2650 

262.90 

8004 

794.05 

2462 

244.25 

2676 

265.48 

2515 

249.50 

7653 

759.23 

2996 

296.34 

2869 

283.78 

2790 

275.96 

8655 

856.08 

2605 

258.43 

2717 

269.54 

2580 

255.95 

7902 

783.92 

944 

93.93 

1230 

122.39 

976 

97.11 

3150 

313.43 

2197 

216.67 

1703 

167.95 

2148 

211.83 

6048 

596.45 

2171 

216.02 

1997 

198.71 

2122 

211.14 

6290 

625.87 

2190 

216.62 

1874 

185.36 

2142 

211.87 

6206 

613.85 

636 

63.13 

663 

65.81 

636 

63.13 

1935 

192.07 

1156 

114.63 

719 

71.29 

1149 

113.93 

3024 

299.85 

2751 

273.73 

2491 

247.86 

2658 

264.48 

7900 

786.07 

2916 

290.15 

2945 

293.03 

1421 

141.39 

7282 

724.57 

2851 

282.84 

2860 

283.73 

986 

97.82 

6697 

664.39 

2674 

264.49 

1244 

123.05 

243 

24.04 

4161 

411.58 

2132 

212.77 

543 

54.19 

178 

17.76 

2853 

284.72 

599 

59.60 

1311 

130.45 

1643 

163.48 

3553 

353.53 

1687 

166.37 

1277 

125.94 

2553 

251.78 

5517 

544.09 

3068 

306.19 

2683 

267.76 

2132 

212.77 

7883 

786.72 

3249 

320.41 

3177 

313.31 

3074 

303.16 

9500 

936.88 

2978 

296.32 

3038 

302.29 

3084 

306.87 

9100 

905.48 

2944 

291.20 

1796 

177.65 

2024 

200.20 

6764 

669.05 

428 

42.46 

2289 

227.08 

2262 

224.40 

4979 

493.94 

1769 

177.61 

1843 

185.04 

2016 

202.41 

5628 

565.06 

1955 

193.95 

2451 

243.15 

1615 

160.22 

6021 

597.32 

2241 

218.42 

2518 

245.42 

1997 

194.64 

6756 

658.48 

R.I.C.  NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 

FY  86  WEEKLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 


1 - - 2 - - 3 -  - TOTAL - 


DATE 

GAL (000) 

GPM 

GAL (000)  GPM 

GAL(OOO)  GPM 

GAL (000) 

GPM 

08/04/86 

2378 

240.93 

2661 

269.60 

328 

33.23 

5367 

543.76 

08/11/86 

2347 

232.15 

2856 

282.49 

2348 

232.25 

7551 

746.89 

08/18/86 

1927 

190.98 

1898 

188.11 

1684 

166.90 

5509 

545.99 

08/25/86 

1150 

114.20 

1662 

165.04 

2411 

239.42 

5223 

518.66 

09/01/86 

0 

0.00 

2409 

237.57 

2533 

249.80 

4942 

487.37 

09/08/86 

0 

0.00 

2426 

242.60 

2536 

253.60 

4962 

496.20 

09/15/86 

0 

0.00 

2425 

241 .05 

2589 

257.36 

5014 

498.41 

09/22/86 

0 

0.00 

2440 

242.06 

2515 

249.50 

4955 

491.56 

09/30/86 

0 

0.00 

2B99 

251.65 

2976 

258.33 

5875 

509.98 

R.I.C.  NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT 

FY  86  QUARTERLY  FLOWS  FOR  ADSORBERS 


DATE 

-  1 

GAL(OOO) 

GPM 

-  2 

GAL (000) 

GPM 

-  3 

GAL(OOO) 

GPM 

-  TOTAL  - 

GAL(OOO)  GPM 

1st  QTR 

23425 

178.61 

23070 

175.87 

25858 

197.13 

72353 

551.61 

2nd  QTR 

26342 

200.82 

25263 

192.61 

25958 

197.89 

77563 

591.33 

3rd  QTR 

29641 

226.29 

24747 

188.95 

21781 

166.22 

76169 

581.46 

4th  QTR 

14195 

108.52 

30777 

232.37 

27810 

209.39 

72782 

550.28 

ANNUAL 

93603 

178.56 

103857 

197.45 

101407 

192.66 

298867 

568.67 

TREATMENT  SYSTEM  WATER  QUALITY  DATA 


FY85 


PART  II 


Definitions 


Definitions  for  the  column  headings  and  abbreviations  used  in  the 

statistical  summaries  of  the  chemical  data  are  given  below: 

ANALYTE  is  a  code  up  to  six  characters  long  used  to  identify  the 
parameter  being  measured.  Complete  chemical  descriptions 
of  the  compounds  can  be  found  in  the  front  of  Part  IV. 

TOT  SAMP  (TOTAL  SAMPLE)  corresponds  to  the  total  number  of 
readings  taken  for  a  particular  adsorber  and  analyte 
combination. 

SAMP  >_DL  (Sample  greater  than  or  equal  to  the  Detection  Limit) 
corresponds  to  the  number  of  readings  taken  for  a  particular 
adsorber  and  analyte  combination  that  are  equal  to  or  above 
the  detection  limit. 

%  >_DL  (Percent  greater  than  or  equal  to  the  Detection  Limit) 
corresponds  to  the  percent  of  readings  equal  to  or  greater 
than  the  detection  limit. 

DETEC  LIMIT  (Detection  Limit)  is  the  lowest  measurement  which  can 
be  determined. 

MEAN  is  the  arithetic  average.  The  mean  was  only  computed  for 
sets  of  data  where  70  percent  or  more  of  the  readings  fell 
above  the  detection  limit.  When  this  criteria  was  met, 
values  falling  below  the  detection  limit  were  made 
equivalent  to  the  detection  limit  and  included  in  the 
computations.  An  asterisk  (*)  appears  when  the  mean  has  not 
been  computed. 

UOM  (Units  of  Measurement)  are  expressed  in  micrograms  per  liter 
(UGL),  milligrams  per  liter  (MGL),  parts  per  hundred  (PPH) 
or  micromhos  per  centimeter  of  conductivity  (UMHC).  An  "S" 
following  UGL  or  MGL  corresponds  to  internal  standard. 


STATISTICAL  SUMMARY  OF  CHEMICAL  DATA 
FROM  PLANT  INFLUENT  FY  85 


TOT 

SAMP 

Detec 

ANALYTE 

SAMP 

2.DL 

7.  _>DL 

Limit 

MEAN 

U0M 

ALDRN 

17 

0 

07. 

0.2 

# 

UGL 

CL 

16 

16 

1007. 

20.0 

327.13 

MGL 

DBCP 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

DCPD 

1  1 

3 

277. 

1.0 

* 

UGL 

DIMP 

17 

0 

07. 

10.0 

* 

UGL 

DLDRN 

17 

13 

767. 

0.2 

0.45 

UGL 

ENDRN 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

F 

16 

16 

1007. 

0.2 

2.15 

MGL 

ISODR 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

The  mean  was  only  computed  -for  sets  of  data  where  70  percent 
or  more  o-f  the  readings  -fell  above  the  detection  limit.  When 
this  criteria  was  met,  values  -falling  below  the  detection  limit 
were  made  equivalent  to  the  detection  limit  and  included  in  the 
computations.  An  asterisk  ( # )  appears  when  the  mean  has  not 
been  computed. 


STATISTICAL  SUMMARY  OF  CHEMICAL  DATA 
FROM  PLANT  EFFLUENT  FY  85 


TOT 

SAMP 

Detec 

ANALYTE 

SAMP 

>DL 

7.  >DL 

Limit 

MEAN 

U0M 

ALDRN 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

CL 

16 

16 

1 007. 

20.0 

329.94 

MGL 

DBCP 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

DCPD 

13 

0 

07. 

1.0 

* 

UGL 

DIMP 

17 

0 

07. 

10.0 

* 

UGL 

DLDRN 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

ENDRN 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

F 

16 

16 

1007. 

0.2 

2.12 

MGL 

ISODR 

17 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

The  mean  was  only  computed  for  sets  of  data  where  70  percent 
or  more  of  the  readings  fell  above  the  detection  limit.  When 
this  criteria  was  met,  values  falling  below  the  detection  limit 
were  made  equivalent  to  the  detection  limit  and  included  in  the 
computations.  An  asterisk  ( # )  appears  when  the  mean  has  not 
been  computed. 


NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT  for  EY8S 
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LESS  THAN  The  Following  Concentration  ....  INDICATES  THAT  ANALYSIS  WAS  NOT  PERFORMED 


NORTHWEST  BOUNDARY  TREATMENT  PLANT  for  FY8S 
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<  =  LESS  THAN  The  Following  Concentration  ....  INDICATES  THAT  ANALYSIS  WAS  NOT  PERFORMED 

ug/1  =  MICROGRAM  PER  LITER  Hg/1  =  MILLIGRAM  PER  LITER 


TREATMENT  SYSTEM  WATER  QUALITY  DATA 

FY86 


STATISTICAL  SUMMARY  OF  CHEMICAL  DATA 
FROM  PLANT  INFLUENT  FY  86 


TOT 

SAMP 

Detec 

ANALYTE 

SAMP 

2DL 

7.  2DL 

Limi  t 

MEAN 

U0M 

ALDRN 

23 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

CL 

23 

23 

1007. 

20.0 

325.48 

MGL 

DBCP 

22 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

DCPD 

17 

0 

07. 

1 .0 

# 

UGL 

DIMP 

23 

0 

07. 

10.0 

He 

UGL 

DLDRN 

22 

19 

867. 

0.2 

0.31 

UGL 

ENDRN 

23 

1 

47. 

0.2 

* 

UGL 

F 

22 

22 

1007. 

0.2 

2.14 

MGL 

ISODR 

23 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

The  mean  was  only  computed  for  sets  of  data  where  70  percent 
or  more  of  the  readings  fell  above  the  detection  limit.  When 
this  criteria  was  met,  values  falling  below  the  detection  limit 
were  made  equivalent  to  the  detection  limit  and  included  in  the 
computations.  An  asterisk  <*)  appears  when  the  mean  has  not 
been  computed. 


STATISTICAL  SUMMARY  OF  CHEMICAL  DATA 
FROM  PLANT  EFFLUENT  FY  86 


TOT 

SAMP 

Detec 

ANALYTE 

SAMP 

2DL 

7.  2DL 

Limi  t 

MEAN 

U0M 

ALDRN 

26 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

CL 

26 

26 

1007. 

20.0 

326.04 

MGL 

DBCP 

24 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

DCPD 

19 

2 

117. 

1.0 

* 

UGL 

DIMP 

26 

0 

07. 

10.0 

* 

UGL 

DLDRN 

25 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

ENDRN 

26 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

F 

25 

25 

1 007. 

0.2 

2.40 

MGL 

ISODR 

26 

0 

07. 

0.2 

* 

UGL 

The  mean  was  only  computed  -for  sets  of  data  where  70  percent 
or  more  of  the  readings  fell  above  the  detection  limit.  When 
this  criteria  was  met,  values  falling  below  the  detection  limit 
were  made  equivalent  to  the  detection  limit  and  included  in  the 
computations.  An  asterisk  < # )  appears  when  the  mean  has  not 
been  computed. 
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ug/1  *  MICROGRAH  PER  LITER  ng/1  =  MILLIGRAM  PER  LITER 
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MONITORING  WELL  WATER  LEVEL  DATA 


4th  QTR  FY81 


PART  III 


Definitions 


Definitions  for  the  column  headings  and  abbreviations  used  in  the 

listings  of  water  level  data  are  given  below: 

WELL  NO  (WELL  NUMBER)  is  made  up  of  the  section  number  (01-36) 
and  the  well  sequence  number  (001-999)  within  the  section. 

AQUIF  TYPE  (AQUIFER  TYPE)  is  the  aquifer  where  the  well's  screen 
is  located.  The  codes  associated  with  it  include: 

ALL  -  Alluvium 
DEN  -  Denver 

DATE  is  in  month,  day  then  year  format. 

DEPTH  (TOC)  corresponds  to  the  depth  to  water  as  measured  from 
the  top  of  casing.  Water  depth  is  measured  to  the  nearest 
one  hundredth  of  a  foot. 

WATER  ELEV  (WATER  ELEVATION)  is  measured  to  the  nearest  one 
hundredth  of  a  foot. 

SAT  THICK  is  the  saturated  thickness  and  is  computed  by 
subtracting  the  bedrock  elevation  from  the  water  elevation. 
Blanks  will  appear  if  the  bedrock  elevation  is  not  known  or 
if  the  saturated  thickness  is  found  to  be  negative. 

REMARKS  will  include  any  special  information  concerning  the  well 
or  the  measurement.  Water  levels  falling  below  the  bottom 
of  screen  will  have  "DRY"  in  the  REMARKS  column.  Wells 
which  are  clogged,  destroyed  or  coded  as  being  dry  will  also 
have  an  appropriate  message  in  the  REMARKS  column.  The 
remark  "MEAS  @  GRND"  indicates  the  well  casing  had  been 
broken  off  and  the  measurement  was  taken  from  the  ground  or 
surface  level. 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY81 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22001 

ALL 

09/10/81 

42.03 

5111 .28 

7.38 

22002 

DEN 

08/18/81 

48.83 

5099.88 

22003 

ALL 

07/13/81 

33.17 

5091.61 

26.81 

08/19/81 

33.62 

5091 . 16 

26.36 

09/18/81 

33.91 

5090.87 

26.07 

22004 

ALL 

07/20/81 

29.82 

5106.57 

1  .  17 

08/18/81 

29.84 

5106.55 

1  .  15 

22005 

ALL 

08/18/81 

40.99 

5087.88 

3.88 

09/10/81 

41.26 

5087.61 

3.61 

22006 

ALL 

08/18/81 

20.85 

5109.24 

3.04 

09/10/81 

20.90 

5109.19 

2.99 

22008 

ALL 

07/13/81 

39.93 

5092.29 

23.99 

08/19/81 

40.54 

5091.68 

23.38 

09/18/81 

40.86 

5091.36 

23.06 

22009 

ALL 

08/19/81 

32.27 

5091 .66 

25.36 

22010 

ALL 

08/18/81 

35.49 

5092.12 

11.82 

22013 

ALL 

07/20/81 

40.26 

5090.10 

4.60 

08/18/81 

40.68 

5089.68 

4.18 

22014 

ALL 

07/16/81 

29.15 

5141.76 

DRY 

08/18/81 

29.22 

5141.69 

DRY 

09/24/81 

29.22 

5141.69 

DRY 

22015 

ALL 

08/25/81 

44.70 

5090.12 

10.72 

22016 

ALL 

08/25/81 

44.05 

5090.10 

7.80 

22017 

ALL 

08/25/81 

44.28 

5090.23 

12.63 

22018 

ALL 

08/25/81 

38.17 

5090.46 

7.16 

22019 

ALL 

08/25/81 

32.  12 

5093.42 

24.92 

22020 

ALL 

08/19/81 

32.05 

5093.48 

29.58 

22021 

ALL 

08/19/81 

31 .93 

5091 .56 

27.56 

22022 

ALL 

09/10/81 

31  .83 

5091 .51 

27.41 

22023 

DEN 

08/19/81 

33.78 

5092.14 

27.64 

22024 

DEN 

08/19/81 

33.68 

5090.21 

25.61 

22025 

ALL 

08/18/81 

47.40 

5109.48 

DRY 

R. 


c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

4th  QTR 

FY81 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

22027 

DEN 

08/18/81 

48.50 

5109.38 

22028 

DEN 

08/18/81 

54.18 

5105.54 

22029 

ALL 

08/18/81 

09/10/81 

31.80 

31 .79 

5115.02 

5115.03 

2.82 

2.83 

22030 

DEN 

08/18/81 

42.29 

5102.00 

22031 

DEN 

08/18/81 

44.70 

5102.12 

27001 

ALL 

08/19/81 

37.44 

5091.50 

12. 10 

27002 

ALL 

08/19/81 

08/27/81 

40.89 

40.86 

5094.99 

5095.02 

30.49 

30.52 

27003 

ALL 

07/21/81 

48.43 

5097.60 

13.70 

27004 

ALL 

08/25/81 

36.91 

5092.84 

9.24 

27006 

ALL 

08/25/81 

36.96 

5093.08 

7.98 

27008 

ALL 

08/19/81 

37.86 

5095.08 

11.78 

27010 

ALL 

08/19/81 

36.88 

5092.55 

23.35 

27011 

ALL 

07/13/81 

07/27/81 

09/22/81 

38.28 

38.47 

39.08 

5093.12 

5092.93 

5092.32 

20.12 

19.93 

19.32 

27012 

DEN 

08/19/81 

25.20 

5144.47 

DRY 

27014 

DEN 

08/19/81 

26.50 

5147.91 

1.11 

27016 

DEN 

08/19/81 

19.46 

5146.49 

7.59 

27017 

ALL 

07/30/81 

23.23 

5147.76 

1  .  16 

DRY 

27018 

DEN 

08/19/81 

21  .00 

5148.18 

2.18 

27020 

ALL 

08/19/81 

32.35 

5142.76 

DRY 

27021 

DEN 

08/19/81 

0.00 

0.00 

DRY 

27022 

DEN 

08/19/81 

0.00 

0.00 

DRY 

27023 

DEN 

08/19/81 

39.58 

5129. 19 

DRY 

27024 

DEN 

07/30/81 

08/19/81 

37.21 

37.08 

5125.57 

5125.70 

5.47 

5.60 

27026 

DEN 

08/19/81 

33.03 

5124.75 

1.35 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY81 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27028 

ALL 

08/19/81 

37.20 

5124.04 

2.54 

DRY 

27030 

DEN 

08/19/81 

45.02 

5120.33 

DRY 

27032 

ALL 

08/19/81 

51 .51 

5117.54 

DRY 

27033 

DEN 

08/19/81 

68.82 

5104.91 

DRY 

27034 

DEN 

08/19/81 

0.00 

0.00 

DRY 

27035 

DEN 

07/30/81 

67.53 

5110.98 

3.28 

27036 

DEN 

08/19/81 

64.83 

5109.21 

2.11 

27037 

ALL 

08/19/81 

39.95 

5102.91 

15.51 

27040 

ALL 

07/16/81 

34.49 

5120.32 

2.02 

08/19/81 

0.00 

0.00 

CLOGGED 

08/25/81 

34.54 

5120.27 

1.97 

09/24/81 

34.61 

5120.20 

1 .90 

27041 

ALL 

08/19/81 

39.36 

5113.15 

0.45 

27043 

ALL 

08/19/81 

40.61 

5104.49 

17.19 

27044 

ALL 

08/18/81 

36.55 

5099.49 

14.09 

27045 

ALL 

08/18/81 

44.80 

5093.43 

24.73 

27049 

DEN 

08/18/81 

40.81 

5139.43 

27050 

ALL 

08/18/81 

42.45 

5127.79 

3.69 

DRY 

27051 

ALL 

08/18/81 

52.73 

5117.13 

3.43 

27053 

ALL 

08/18/81 

55.25 

5101 .96 

13.56 

27054 

DEN 

08/18/81 

55.61 

5101 .81 

13.71 

27055 

DEN 

08/18/81 

59.47 

5098.27 

10.27 

27056 

ALL 

08/18/81 

42.53 

5099.07 

4.57 

DRY 

27057 

DEN 

08/18/81 

46.79 

5094.74 

27058 

DEN 

08/18/81 

44.30 

5097.10 

2.00 

27059 

ALL 

08/08/81 

24.70 

5127.35 

DRY 

08/18/81 

24.60 

5127.45 

DRY 

27060 

DEN 

08/08/81 

27.00 

5127.26 

08/18/81 

27.07 

5127.19 

R. I -C. 

WATER 

LEVEL  DATA 

4th  QTR  1 

FY8 1 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

27061 

DEN 

08/08/81 

32.20 

5121.85 

08/18/81 

33.13 

5120.92 

28002 

ALL 

08/25/81 

32.29 

5095.43 

21 .83 

28005 

ALL 

08/18/81 

38.06 

5099.09 

23.29 

28009 

ALL 

08/25/81 

34.36 

5099.49 

19.49 

28010 

ALL 

07/28/81 

37.68 

5098.76 

15.66 

28012 

ALL 

08/18/81 

35.09 

5099.43 

14.03 

28016 

ALL 

07/28/81 

45.06 

5100.82 

10.02 

28018 

ALL 

08/18/81 

47.95 

5100.81 

7.81 

28021 

ALL 

08/18/81 

47.77 

5096.53 

3.53 

28022 

ALL 

08/18/81 

33.48 

5110.10 

22.30 

28023 

ALL 

07/27/81 

36.65 

5097.58 

17.38 

08/18/81 

36.91 

5097.32 

17. 12 

28024 

ALL 

07/27/81 

36.67 

5097.54 

17.34 

08/18/81 

36.91 

5097.30 

17. 10 

28025 

DEN 

07/27/81 

38.41 

5096.30 

16. 10 

08/18/81 

38.61 

5096. 10 

15.90 

28026 

DEN 

07/27/81 

38.38 

5098.43 

18.13 

08/18/81 

38.70 

5098. 1  1 

17.81 

28027 

ALL 

07/28/81 

39.88 

5100.72 

9.32 

08/18/81 

40.34 

5100.26 

8.86 

28028 

DEN 

07/28/81 

41.87 

5100.40 

8.70 

08/18/81 

42.24 

5100.03 

8.33 

28029 

DEN 

07/28/81 

44.17 

5097.36 

5.66 

08/18/81 

44.48 

5097.05 

5.35 

28503 

ALL 

07/29/81 

55.73 

5099.77 

5.87 

08/18/81 

55.29 

5100.21 

6.31 

28513 

ALL 

07/29/81 

40.83 

5100.85 

3.45 

REMARKS 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY83 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

22001 

ALL 

06/09/83 

42.99 

51 10.32 

6.42 

06/21/83 

42.48 

51 10.83 

6.93 

22002 

DEN 

04/14/83 

49.86 

5098.85 

05/16/83 

51  .66 

5097.05 

06/22/83 

52.02 

5096.69 

22003 

ALL 

05/16/83 

31 .94 

5092.84 

28.04 

06/16/83 

32.12 

5092.66 

27.86 

22004 

ALL 

04/14/83 

29.85 

5106.54 

1  .  14 

05/16/83 

29.80 

5106.59 

1  .  19 

06/21/83 

29.72 

5106.67 

1.27 

22005 

ALL 

05/16/83 

33.95 

5094.92 

10.92 

06/02/83 

39.18 

5089.69 

5.69 

22006 

ALL 

05/16/83 

20.78 

5109.31 

3.11 

06/02/83 

20.60 

5109.49 

3.29 

22007 

ALL 

06/22/83 

39.37 

5107.47 

0.07 

22008 

ALL 

05/16/83 

39.21 

5093.01 

24.71 

06/15/83 

39.45 

5092.77 

24.47 

06/22/83 

39.34 

5092.88 

24.58 

22009 

ALL 

05/16/83 

30.78 

5093.15 

26.85 

06/28/83 

30.82 

5093.1 1 

26.81 

22010 

ALL 

05/16/83 

33.95 

5093.66 

13.36 

06/20/83 

34.28 

5093.33 

13.03 

2201 1 

ALL 

06/21/83 

42.43 

5111.61 

3.31 

22012 

DEN 

06/21/83 

26.59 

5144.48 

1 .48 

22013 

ALL 

05/16/83 

39.03 

5091.33 

5.83 

06/21/83 

39.28 

5091 .08 

5.58 

22014 

ALL 

06/27/83 

37.91 

5133.00 

22015 

ALL 

06/22/83 

43.45 

5091 .37 

11.97 

22016 

ALL 

06/21/83 

42.53 

5091 .62 

9.32 

22017 

ALL 

06/20/83 

43.1 1 

5091 .40 

13.80 

22018 

ALL 

06/20/83 

36.66 

5091.97 

8.67 

22019 

ALL 

06/21/83 

30.75 

5094.79 

26.29 

22020 

ALL 

05/16/83 

30.47 

5095.06 

31 .16 

REMARKS 


DRY 


c. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY83 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 
<  TOC ) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22020 

ALL 

06/22/83 

31  .02 

5094.51 

30.61 

22021 

ALL 

05/16/83 

06/22/83 

30.33 

30.88 

5093.16 

5092.61 

29.16 

28.61 

22022 

ALL 

05/16/83 

29.48 

5093.86 

29.76 

22023 

DEN 

05/16/83 

06/22/83 

32.33 

32.83 

5093.59 

5093.09 

29.09 

28.59 

22024 

DEN 

05/16/83 

06/22/83 

32.35 

32.69 

5091.54 
5091 .20 

26.94 

26.60 

22025 

ALL 

05/16/83 

06/27/83 

47.31 

42.51 

5109.57 
51 14.37 

3.47 

22027 

DEN 

05/16/83 

06/27/83 

48.34 

48.91 

5109.54 

5108.97 

22028 

DEN 

05/16/83 

06/27/83 

54.05 

54.20 

5105.67 

5105.52 

22029 

ALL 

05/16/83 

06/02/83 

32.18 

32.12 

5114.64 

5114.70 

2.44 

2.50 

22030 

DEN 

05/16/83 

06/27/83 

42.68 

43.18 

5101 .61 
5101 . 1  1 

22031 

DEN 

05/16/83 

06/27/83 

43.90 

44.12 

5102.92 

5102.70 

22045 

ALL 

06/27/83 

35.66 

5093.87 

24.57 

22046 

ALX 

06/27/83 

42.71 

0.00 

22047 

ALL 

06/27/83 

44.25 

0.00 

22049 

ALL 

06/22/83 

37.15 

5110.24 

1.54 

22050 

ALL 

06/22/83 

35.20 

5108.54 

22051 

ALL 

06/22/83 

45.46 

5093.54 

8.94 

22053 

ALL 

06/22/83 

45.40 

5091 .86 

3.96 

27001 

ALL 

08/19/81 

05/10/83 

37.44 

35.95 

5091 .50 
5092.99 

12.10 

13.59 

27002 

ALL 

05/10/83 

05/23/83 

06/21/83 

39.87 

39.85 

39.92 

5096.01 

5096.03 

5095.96 

31 .51 
31.53 
31.46 

27003 

ALL 

04/14/83 

48.05 

5097.98 

14.08 

REMARKS 


DRV 


ALSO  22068 


R. I .C. 

WATER  LEVEL  DATA 

3rd  QTR  FY83 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27003 

ALL 

05/10/83 

48.08 

5097.95 

14.05 

27004 

ALL 

06/22/83 

33.64 

5096.11 

12.51 

27005 

ALL 

06/22/83 

36.97 

5094.61 

10.31 

27006 

ALL 

06/21/83 

35.73 

5094.31 

9.21 

27007 

ALL 

06/22/83 

35.22 

5094.82 

12.12 

27008 

ALL 

05/10/83 

36.58 

5096.36 

13.06 

06/22/83 

36.72 

5096.22 

12.92 

27010 

ALL 

05/10/83 

35.44 

5093.99 

24.79 

06/21/83 

35.52 

5093.91 

24.71 

1 

27011 

ALL 

06/22/83 

37.43 

5093.97 

20.97 

■ 

27016 

DEN 

04/29/83 

20.00 

5145.95 

7.05 

i 

27020 

ALL 

05/10/83 

0.00 

0.00 

DRY 

27021 

DEN 

05/10/83 

0.00 

0.00 

DRY 

27022 

DEN 

05/10/83 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

27023 

DEN 

05/10/83 

39.84 

5128.93 

DRY 

06/20/83 

39.88 

5128.89 

DRY 

27024 

DEN 

05/10/83 

37.30 

5125.48 

5.38 

05/10/83 

37.33 

5125.45 

5.35 

06/20/83 

37.23 

5125.55 

5.45 

27026 

DEN 

05/10/83 

33.20 

5124.58 

1  .  18 

06/20/83 

33.15 

5124.63 

1.23 

27028 

ALL 

05/10/83 

37.41 

5123.83 

2.33 

DRY 

06/20/83 

37.40 

5123.84 

2.34 

DRY 

27030 

DEN 

05/10/83 

45.15 

5120.20 

DRY 

27032 

ALL 

05/10/83 

51 .53 

5117.52 

DRY 

i 

27033 

DEN 

05/10/83 

58.90 

5114.83 

27034 

DEN 

05/10/83 

0.00 

0.00 

DRY 

27035 

DEN 

05/10/83 

67.34 

5111.17 

3.47 

27036 

DEN 

05/10/83 

64.95 

5109.09 

1  .99 

ft 

ft 

27037 

ALL 

05/10/83 

39.80 

5103.06 

15.66 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY83 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27040 

ALL 

05/10/83 

34.90 

51 19.91 

1.61 

06/20/83 

35.00 

51 19.81 

1.51 

27041 

ALL 

05/10/83 

39.55 

5112.96 

0.26 

27043 

ALL 

05/10/83 

40.32 

5104.78 

17.48 

27044 

ALL 

05/10/83 

35.95 

5100.09 

14.69 

27045 

ALL 

05/10/83 

43.65 

5094.58 

25.88 

06/20/83 

42.18 

5096.05 

27.35 

27049 

DEN 

05/10/83 

41  .06 

5139.18 

27050 

ALL 

05/10/83 

42.43 

5127.81 

3.71 

DRY 

27051 

ALL 

05/10/83 

41.81 

5128.05 

14.35 

27053 

ALL 

05/10/83 

54.90 

5102.31 

13.91 

27054 

DEN 

05/10/83 

55.30 

5102.12 

14.02 

27055 

DEN 

05/10/83 

59.42 

5098.32 

10.32 

27056 

ALL 

05/10/83 

42.66 

5098.94 

4.44 

DRY 

06/20/83 

42.61 

5098.99 

4.49 

DRY 

27057 

DEN 

05/10/83 

43.  15 

5098.38 

3.38 

06/20/83 

43.18 

5098.35 

3.35 

27058 

DEN 

05/10/83 

42.47 

5098.93 

3.83 

06/20/83 

43.80 

5097.60 

2.50 

27062 

ALL 

06/21/83 

42. 10 

5094.70 

5.70 

27063 

ALL 

06/21/83 

37.83 

5094.17 

25.87 

27066 

ALL 

06/21/83 

39.50 

5094.30 

26.00 

27071 

ALL 

06/21/83 

39.95 

5095.04 

28.24 

27075 

ALL 

06/21/83 

49.70 

5096.13 

13.93 

27077 

ALL 

06/21/83 

49.82 

5095.52 

10.72 

28005 

ALL 

05/10/83 

38.60 

5098.55 

22.75 

28010 

ALL 

05/10/83 

37.12 

5099.32 

16.22 

28012 

ALL 

05/10/83 

34.34 

5100.18 

14.78 

28018 


ALL 


05/10/83 


46.85  5101.91 


8.91 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY83 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

28021 

ALL 

05/10/83 

41.40 

5102.90 

9.90 

28022 

ALL 

05/10/83 

44.15 

5099.43 

11.63 

28023 

ALL 

05/10/83 

05/10/83 

36.06 

36.13 

5098. 17 
5098.10 

17.97 

17.90 

28024 

ALL 

05/10/83 

36.08 

5098.13 

17.93 

28025 

DEN 

05/10/83 

37.88 

5096.83 

16.63 

28026 

DEN 

05/10/83 

37.79 

5099.02 

18.72 

28027 

ALL 

05/09/83 

05/10/83 

39.66 

39.45 

5100.94 
5101 . 15 

9.54 

9.75 

28028 

DEN 

05/10/83 

41.44 

5100.83 

9.13 

28029 

DEN 

05/10/83 

43.25 

5098.28 

6.58 

37330 

06/29/83 

33.88 

5092.87 

37331 

06/29/83 

34.10 

5092.69 

37332 

06/29/83 

47.21 

5089.37 

37333 

06/28/83 

39.72 

5089.52 

37334 

06/29/83 

40.52 

5092.52 

37335 

06/28/83 

32.08 

5090.63 

37336 

06/29/83 

21.72 

5074.06 

37337 

06/29/83 

26.30 

5068.26 

REMARKS 


MONITORING  WELL  WATER  LEVEL  DATA 


3rd  QTR  FY84 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY84 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

22001 

ALL 

05/23/84 

42. 10 

5111.21 

7.31 

22002 

DEN 

05/10/84 

52.20 

5096.51 

22003 

ALL 

05/10/84 

06/13/84 

32.00 

31 .20 

5092.78 

5093.58 

27.98 

28.78 

22004 

ALL 

04/17/84 

05/10/84 

30.00 

30.00 

5106.39 

5106.39 

0.99 

0.99 

22005 

ALL 

05/10/84 

05/23/84 

06/01/84 

38.00 

41 . 10 

41 .20 

5090.87 

5087.77 

5087.67 

6.87 

3.77 

3.67 

22006 

ALL 

05/10/84 

05/23/84 

19.70 

19.60 

5110.39 

51 10.49 

4.19 

4.29 

22007 

ALL 

06/01/84 

0.00 

0.00 

DRY 

22008 

ALL 

05/10/84 

05/30/84 

06/12/84 

38.00 

39.00 

39.00 

5094.22 

5093.22 
5093.22 

25.92 

24.92 
24.92 

22009 

ALL 

05/10/84 

05/30/84 

31.00 

30.80 

5092.93 

5093.13 

26.63 

26.83 

22010 

ALL 

05/10/84 

05/31/84 

34.00 

34.20 

5093.61 

5093.41 

13.31 
13.1 1 

22013 

ALL 

05/10/84 

0.00 

0.00 

IN  TRENCH 

22015 

ALL 

05/31/84 

44.80 

5090.02 

10.62 

22017 

ALL 

06/12/84 

44.00 

5090.51 

12.91 

22018 

ALL 

05/31/84 

0.00 

0.00 

DRY 

22020 

ALL 

05/10/84 

05/31/84 

31 .00 
30.70 

5094.53 

5094.83 

30.63 

30.93 

22021 

ALL 

05/10/84 

05/31/84 

31 .00 
30.50 

5092.49 

5092.99 

28.49 

28.99 

22022 

ALL 

05/10/84 

05/31/84 

31.00 

30.50 

5092.34 

5092.84 

28.24 

28.74 

22023 

DEN 

05/10/84 

05/31/84 

32.00 

32.70 

5093.92 

5093.22 

29.42 

28.72 

22024 

DEN 

05/10/84 

05/31/84 

32.00 

29.80 

5091 .89 
5094.09 

27.29 

29.49 

22025 

ALL 

05/10/84 

38.00 

51 18.88 

7.98 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR  1 

FY84 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

22027 

DEN 

05/10/84 

05/31/84 

49.00 

46.70 

5108.88 

5111.18 

0.08 

22028 

DEN 

05/10/84 

05/31/84 

55.00 

54.60 

5104.72 

5105.12 

22029 

ALL 

05/10/84 

34.40 

5108.82 

DRY 

22030 

DEN 

05/10/84 

43.00 

5101 .29 

22031 

DEN 

05/10/84 

05/30/84 

45.00 

44.40 

5101 .82 
5102.42 

22045 

ALL 

05/30/84 

35.90 

5093.63 

24.33 

22049 

ALL 

05/30/84 

0.00 

0.00 

DRY 

22050 

ALL 

05/30/84 

0.00 

0.00 

DRY 

22053 

ALL 

05/30/84 

44.70 

5092.56 

4 . 66 

27001 

ALL 

08/19/81 

05/10/84 

37.44 

36.20 

5091.50 

5092.74 

12.10 

13.34 

27002 

ALL 

05/10/84 

05/23/84 

06/01/84 

40.00 

40.90 

39.50 

5095.88 

5094.98 

5096.38 

31.38 

30.48 

31.88 

27003 

ALL 

04/17/84 

05/10/84 

48.00 

48.00 

5098.03 

5098.03 

14.13 

14.13 

27004 

ALL 

06/01/84 

35.20 

5094.55 

10.95 

27005 

ALL 

06/01/84 

36.50 

5095.08 

10.78 

27007 

ALL 

06/04/84 

34.80 

5095.24 

12.54 

27008 

ALL 

05/10/84 

06/04/84 

37.00 

36.30 

5095.94 

5096.64 

12.64 

13.34 

27010 

ALL 

05/10/84 

06/04/84 

36.00 

35.10 

5093.43 

5094.33 

24.23 

25.13 

2701 1 

ALL 

06/04/84 

06/13/84 

36.90 

36.90 

5094.50 

5094.50 

21.50 

21.50 

27012 

DEN 

05/10/84 

25.50 

5144. 17 

DRY 

27014 

DEN 

05/10/84 

26.30 

5148.  1 1 

1 .31 

27016 

DEN 

05/01/84 

05/10/84 

20.00 

20.10 

5145.95 

5145.85 

7.05 

6.95 

R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY84 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27018 

DEN 

05/10/84 

20.80 

5148.38 

2.38 

27020 

ALL 

05/10/84 

0.00 

0.00 

DRY 

27021 

DEN 

05/10/84 

0.00 

0.00 

DRY 

27022 

DEN 

05/10/84 

0.00 

0.00 

DRY 

27023 

DEN 

05/10/84 

39. 10 

5129.67 

DRY 

27024 

DEN 

04/23/84 

37.00 

5125.78 

5.68 

05/10/84 

37.00 

5125.78 

5.68 

27026 

DEN 

05/10/84 

33.00 

5124.78 

1.38 

06/05/84 

0.00 

0.00 

DRY 

27028 

ALL 

05/10/84 

37.00 

5124.24 

2.74 

DRY 

27030 

DEN 

05/10/84 

45.00 

5120.35 

DRY 

27032 

ALL 

05/10/84 

51  .50 

5117.55 

DRY 

27033 

DEN 

05/10/84 

59.00 

5114.73 

27034 

DEN 

05/10/84 

62.10 

5112.13 

DRY 

27035 

DEN 

04/23/84 

67.40 

5111.11 

3.41 

27036 

DEN 

05/10/84 

63.00 

5111.04 

3.94 

27037 

ALL 

05/10/84 

39.00 

5103.86 

16.46 

27040 

ALL 

05/10/84 

34.00 

5120.81 

2.51 

06/05/84 

33.90 

5120.91 

2.61 

06/13/84 

33.90 

5120.91 

2.61 

27041 

ALL 

05/10/84 

39.00 

51 13.51 

0.81 

27042 

ALL 

04/03/84 

54.83 

5106.19 

19.39 

06/26/84 

54.45 

5106.57 

19.77 

27043 

ALL 

04/03/84 

40.00 

5105.10 

17.80 

05/10/84 

40.00 

5105. 10 

17.80 

06/26/84 

39.80 

5105.30 

18.00 

27044 

ALL 

04/03/84 

35.54 

5100.50 

15.10 

05/10/84 

35.80 

5100.24 

14.84 

06/26/84 

35.60 

5100.44 

15.04 

27045 

ALL 

05/10/84 

44.00 

5094.23 

25.53 

06/04/84 

43.30 

5094.93 

26.23 

27049 

DEN 

05/10/84 

41.00 

5139.24 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY84 

I 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

<TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

I 

27050 

ALL 

05/10/84 

42.60 

5127.64 

3.54 

DRY 

1 

27051 

ALL 

05/10/84 

0.00 

0.00 

DRY 

— 

27053 

ALL 

04/03/84 

05/10/84 

06/26/84 

54.55 

55.00 

54.45 

5102.66 

5102.21 

5102.76 

14.26 

13.81 

14.36 

27054 

DEN 

05/10/84 

55.00 

5102.42 

14.32 

27055 

DEN 

05/10/84 

59.00 

5098.74 

10.74 

f 

27056 

ALL 

05/10/84 

42.50 

5099.10 

4.60 

DRY 

■I 

27057 

DEN 

05/10/84 

06/05/84 

43.00 

43.00 

5098.53 

5098.53 

3.53 

3.53 

I 

27058 

DEN 

05/10/84 

43.00 

5098.40 

3.30 

27059 

ALL 

05/10/84 

24.80 

5127.25 

DRY 

m 

27060 

DEN 

05/10/84 

26.30 

5127.96 

0.16 

1 

27061 

DEN 

05/10/84 

0.00 

0.00 

PLUGGED 

a 

27062 

ALL 

06/04/84 

41.70 

5095.10 

6.10 

i 

27063 

ALL 

06/04/84 

37.50 

5094.50 

26.20 

27066 

ALL 

06/04/84 

39.00 

5094.80 

26.50 

27075 

ALL 

06/05/84 

49.40 

5096.43 

14.23 

1 

27077 

ALL 

06/05/84 

49.50 

5095.84 

11.04 

28005 

ALL 

05/10/84 

39.00 

5098. 15 

22.35 

28006 

ALL 

04/03/84 

06/26/84 

36.81 

36.90 

5098.38 

5098.29 

22.58 

22.49 

28007 

ALL 

04/03/84 

06/26/84 

37.28 

37.26 

5098.64 

5098.66 

21 .04 

21 .06 

1 

28008 

ALL 

04/03/84 

06/26/84 

40.67 

39.15 

5098.32 

5099.84 

17.82 

19.34 

28009 

ALL 

04/03/84 

06/26/84 

33.41 

33.20 

5100.44 

5100.65 

20.44 

20.65 

| 

28010 

ALL 

04/03/84 

04/23/84 

06/26/84 

37.01 

37.10 

36.87 

5099.43 

5099.34 

5099.57 

16.33 

16.24 

16.47 

1 

R. I .C. 

WATER  LEVEL  DATA 

3rd  QTR  FY84 

m 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

1 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

28011 

ALL 

04/03/84 

39.90 

5100.09 

18.99 

06/26/84 

39.80 

5100.19 

19.09 

28012 

ALL 

04/03/84 

34.52 

5100.00 

14.60 

05/10/84 

34.00 

5100.52 

15.12 

mm 

06/26/84 

34.02 

5100.50 

15.10 

28013 

ALL 

04/03/84 

36.71 

5100.64 

12.84 

06/26/84 

36.60 

5100.75 

12.95 

f 

28014 

ALL 

04/03/84 

43.82 

5100.86 

15.36 

06/26/84 

44.10 

5100.58 

15.08 

| 

28015 

ALL 

04/03/84 

44.75 

5101 .84 

16.44 

06/26/84 

44.42 

5102.17 

16.77 

m 

28016 

ALL 

04/03/84 

44.50 

5101 .38 

10.58 

1 

06/26/84 

44.50 

5101 .38 

10.58 

mm 

28017 

ALL 

04/03/84 

44.61 

5101.94 

10.64 

I 

06/26/84 

44.09 

5102.46 

11.16 

28018 

ALL 

04/03/84 

46.31 

5102.45 

9.45 

| 

05/10/84 

47.00 

5101.76 

8.76 

06/26/84 

47.00 

5101.76 

8.76 

m 

28019 

ALL 

04/03/84 

45.00 

5102.48 

10.98 

06/26/84 

45.55 

5101 .93 

10.43 

28020 

ALL 

04/03/84 

40.74 

5103.12 

12.42 

A 

05/10/84 

41.00 

5102.86 

12.16 

m 

06/26/84 

41.85 

5102.01 

11.31 

i 

28021 

ALL 

04/03/84 

41 .82 

5102.48 

9.48 

A 

05/10/84 

42.00 

5102.30 

9.30 

06/26/84 

42.60 

5101.70 

8.70 

i 

28022 

ALL 

04/03/84 

40.30 

5103.28 

15.48 

05/10/84 

40.00 

5103.58 

15.78 

■ 

06/26/84 

39.85 

5103.73 

15.93 

28023 

ALL 

04/03/84 

35.87 

5098.36 

18.16 

04/23/84 

36.10 

5098. 13 

17.93 

05/10/84 

36.00 

5098.23 

18.03 

06/26/84 

35.80 

5098.43 

18.23 

28024 

ALL 

05/10/84 

36.00 

5098.21 

18.01 

28025 

DEN 

05/10/84 

38.00 

5096.71 

16.51 

28026 

DEN 

05/10/84 

38.00 

5098.81 

18.51 

28027 

ALL 

04/03/84 

39.39 

5101 .21 

9.81 

REMARKS 


c. 

WATER  ! 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR  FY84 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

28027 

ALL 

04/24/84 

39.30 

5101 .30 

9.90 

05/10/84 

40.00 

5100.60 

9.20 

06/26/84 

39.25 

5101.35 

9.95 

28028 

DEN 

05/10/84 

41.00 

5101 .27 

9.57 

28029 

DEN 

05/10/84 

43.00 

5098.53 

6.83 

28503 

ALL 

04/04/84 

46.71 

5108.79 

14.89 

06/26/84 

48.08 

5107.42 

13.52 

28513 

ALL 

04/04/84 

36.15 

5105.53 

8.13 

06/26/84 

36.63 

5105.05 

7.65 

37330 

06/06/84 

33.90 

5092.85 

37331 

06/06/84 

34. 10 

5092.69 

37332 

06/06/84 

48.90 

5087.68 

37333 

06/06/84 

41 . 10 

5088.14 

37334 

06/05/84 

40.50 

5092.54 

37335 

06/05/84 

31.20 

5091 .51 

37336 

06/06/84 

22.20 

5073.58 

37337 

06/06/84 

26.60 

5067.96 

I 

REMARKS  I 


MONITORING  WELL  WATER  LEVEL  DATA 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 
<  TOC  ) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22001 

ALL 

11/28/84 

42.20 

5111.11 

7.21 

22002 

DEN 

11/19/84 

52.50 

5096.21 

22003 

ALL 

11/19/84 

12/17/84 

31 .30 
31 .80 

5093.48 

5092.98 

28.68 

28.18 

22004 

ALL 

10/22/84 

11/19/84 

29.67 

29.60 

5106.72 

5106.79 

1.32 

1.39 

22005 

ALL 

11/19/84 

11/28/84 

12/03/84 

39.10 

39.10 

39.10 

5089.77 

5089.77 

5089.77 

5.77 

5.77 

5.77 

22006 

ALL 

11/19/84 

11/28/84 

19.80 

19.80 

51 10.29 
5110.29 

4.09 

4.09 

22007 

ALL 

12/03/84 

39.00 

5107.84 

0.44 

22008 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

38.10 

38.10 

5094.12 

5094.12 

25.82 

25.82 

22009 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

29.90 

29.90 

5094.03 

5094.03 

27.73 

27.73 

22010 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

33.40 

33.40 

5094.21 

5091.09 

13.91 

10.79 

22013 

ALL 

11/19/84 

0.00 

0.00 

22015 

ALL 

12/03/84 

43.10 

5089.32 

9.92 

22017 

ALL 

12/17/84 

43.00 

5089. 19 

11.59 

22018 

ALL 

12/03/84 

37.40 

5088.87 

5.57 

22020 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

29.70 

29.70 

5095.83 

5093.99 

31.93 

30.09 

22021 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

29.50 

29.50 

5093.99 

5093.99 

29.99 

29.99 

22022 

ALL 

11/19/84 

12/03/84 

29.50 

29.50 

5093.84 

5093.84 

29.74 

29.74 

22023 

DEN 

11/19/84 

12/03/84 

31.30 
31 .30 

5094.62 

5092.80 

30.12 

28.30 

22024 

DEN 

11/19/84 

12/03/84 

31.30 
31 .30 

5092.59 

5092.59 

27.99 

27.99 

22025 

ALL 

11/19/84 

47.20 

5109.68 

REMARKS 


DESTROYED 


DRY 


c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

1st  QTR  1 

FY85 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22027 

DEN 

11/19/84 

49.00 

5108.88 

12/04/84 

49.00 

5108.88 

22028 

DEN 

11/19/84 

54.50 

5105.22 

12/04/84 

54.50 

5103.08 

22029 

ALL 

11/19/84 

38.20 

5105.02 

22030 

DEN 

11/19/84 

43.20 

5101 .09 

22031 

DEN 

11/19/84 

44.70 

5102.12 

12/04/84 

44.70 

5098.84 

22045 

ALL 

12/04/84 

35.00 

5093.74 

24.44 

22049 

ALL 

12/04/84 

36.30 

5111.09 

2.39 

22050 

ALL 

12/04/84 

34.50 

5108.10 

22051 

ALL 

12/04/84 

43.10 

5093.72 

9.12 

22053 

ALL 

12/04/84 

43.60 

5093.66 

5.76 

27001 

ALL 

08/19/81 

37.44 

5091 .50 

12. 10 

11/16/84 

35.00 

5093.94 

14.54 

27002 

ALL 

11/16/84 

40.00 

5095.88 

31.38 

11/28/84 

40.00 

5096.32 

31 .82 

12/05/84 

40.00 

5096.32 

31 .82 

27003 

ALL 

10/22/84 

47.35 

5098.68 

14.78 

11/16/84 

47.30 

5098.73 

14.83 

27004 

ALL 

12/05/84 

34.60 

5093.97 

10.37 

27005 

ALL 

12/05/84 

38.80 

5091 .60 

7.30 

27007 

ALL 

12/10/84 

34.20 

5095.45 

12.75 

27008 

ALL 

11/16/84 

35.60 

5097.34 

14.04 

12/10/84 

35.60 

5096. 13 

12.83 

27010 

ALL 

11/16/84 

35.80 

5093.63 

24.43 

12/10/84 

35.80 

5092.41 

23.21 

27011 

ALL 

12/10/84 

36.60 

5093.58 

20.58 

27012 

DEN 

11/16/84 

25.20 

5144.47 

27014 

DEN 

11/16/84 

26.30 

5148. 11 

1 .31 

27016 

DEN 

11/05/84 

20.00 

5145.95 

7.05 

REMARKS 


DRY 


DRY 


1 

R. I .C. 

WATER  LEVEL  DATA 

1st  QTR  FY85 

• 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

i 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27016 

DEN 

11/16/84 

19.80 

5146.15 

7.25 

27018 

DEN 

11/16/84 

20.50 

5148.68 

2.68 

27020 

ALL 

11/16/84 

32.10 

5143.01 

DRY 

27021 

DEN 

11/16/84 

0.00 

0.00 

DRY  @22.5' 

27022 

DEN 

11/16/84 

0.00 

0.00 

DRY  @17.3' 

27023 

DEN 

11/16/84 

38.60 

5130.17 

DRY 

27024 

DEN 

11/01/84 

36.80 

5125.98 

5.88 

11/16/84 

36.80 

5125.98 

5.88 

12/10/84 

36.80 

5125.98 

5.88 

27026 

DEN 

11/16/84 

32.70 

5125.08 

1 .68 

12/10/84 

32.70 

5125.08 

1 .68 

27028 

ALL 

11/16/84 

37.00 

5124.24 

2.74 

DRY 

27030 

DEN 

11/16/84 

45.00 

5120.35 

DRY 

27032 

ALL 

11/16/84 

51.40 

51 17.65 

DRY 

27033 

DEN 

11/16/84 

58.60 

5115.13 

27034 

DEN 

11/16/84 

61.90 

5112.33 

DRY 

27035 

DEN 

10/31/84 

66.80 

5111.71 

4.01 

27036 

DEN 

11/16/84 

64.60 

5109.44 

2.34 

27037 

ALL 

10/08/84 

39.01 

5103.85 

16.45 

11/16/84 

39.10 

5103.76 

16.36 

27040 

ALL 

11/16/84 

33.50 

5121 .31 

3.01 

12/10/84 

33.50 

5121 .31 

3.01 

27041 

ALL 

11/16/84 

39.00 

5113.51 

0.81 

27042 

ALL 

10/08/84 

54.49 

5106.53 

19.73 

27043 

ALL 

10/08/84 

39.91 

5105. 19 

17.89 

11/16/84 

39.90 

5105.20 

17.90 

27044 

ALL 

10/08/84 

35.19 

5100.85 

15.45 

11/16/84 

35.40 

5100.64 

15.24 

27045 

ALL 

11/16/84 

42.50 

5095.73 

27.03 

12/11/84 

42.50 

5095.73 

27.03 

1 

27049 

DEN 

11/16/84 

40.30 

5139.94 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

1st  QTR 

FY85 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

27050 

ALL 

11/16/84 

0.00 

0.00 

MUD  @43.5' 

27051 

ALL 

11/16/84 

0.00 

0.00 

DRY  @40.8' 

27053 

ALL 

10/08/84 

11/16/84 

54.32 

54.30 

5102.89 

5102.91 

14.49 

14.51 

27054 

DEN 

11/16/84 

54.80 

5102.62 

14.52 

27055 

DEN 

11/16/84 

59.30 

5098.44 

10.44 

27056 

ALL 

11/16/84 

42.20 

5099.40 

4.90 

DRY 

27057 

DEN 

11/16/84 

12/11/84 

42.60 

42.60 

5098.93 

5098.93 

3.93 

3.93 

27058 

DEN 

11/16/84 

42.20 

5099.20 

4. 10 

27059 

ALL 

11/16/84 

24.40 

5127.65 

0.05 

DRY 

27061 

DEN 

11/16/84 

0.00 

0.00 

BLKED  @32.5 

27062 

ALL 

12/11/84 

41 . 10 

5095.04 

6.04 

27063 

ALL 

12/11/84 

37.10 

5094.90 

26.60 

27066 

ALL 

12/11/84 

38.70 

5095.10 

26.80 

27075 

ALL 

12/11/84 

49.00 

5096.83 

14.63 

27077 

ALL 

12/11/84 

49.00 

5096.34 

11.54 

28005 

ALL 

11/16/84 

38.00 

5099. 15 

23.35 

28009 

ALL 

10/08/84 

32.91 

5100.94 

20.94 

28010 

ALL 

10/31/84 

36.30 

5100.14 

17.04 

28012 

ALL 

10/08/84 

11/16/84 

33.79 

34.00 

5100.73 

5100.52 

15.33 

15.12 

28014 

ALL 

10/08/84 

44.08 

5100.60 

15. 10 

28015 

ALL 

10/08/84 

44.55 

5102.04 

16.64 

28016 

ALL 

10/08/84 

44.67 

5101 .21 

10.41 

28017 

ALL 

10/08/84 

44.37 

5102.18 

10.88 

28018 

ALL 

10/08/84 

11/16/84 

47.32 

47.10 

5101 .44 
5101 .66 

8.44 

8 . 66 

28019 

ALL 

10/08/84 

45.93 

5101 .55 

10.05 

^  R. I .C. 

WATER  LEVEL  DATA 

1st  QTR  FY85 

fl  WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

•  NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

1  28020 

ALL 

10/08/84 

42.36 

5101 .50 

10.80 

11/16/84 

42.00 

5101.86 

11.16 

1  28021 

ALL 

10/08/84 

43.31 

5100.99 

7.99 

11/16/84 

42.90 

5101.40 

8.40 

fl  28022 

ALL 

10/08/84 

39.85 

5103.73 

15.93 

V 

11/16/84 

39.80 

5103.78 

15.98 

m  28023 

ALL 

10/08/84 

35.28 

5098.95 

18.75 

1 

10/31/84 

35.50 

5098.73 

18.53 

11/16/84 

35.50 

5098.73 

18.53 

|  28024 

ALL 

11/16/84 

35.50 

5098.71 

18.51 

28025 

DEN 

11/16/84 

37.50 

5097.21 

17.01 

■  28026 

DEN 

11/16/84 

37.40 

5099.41 

19.11 

m  28027 

ALL 

10/08/84 

39.45 

5101 . 15 

9.75 

I 

10/31/84 

39.50 

5101 . 10 

9.70 

11/16/84 

39.30 

5101 .30 

9.90 

|  28028 

DEN 

11/16/84 

40.30 

5101.97 

10.27 

28029 

mm 

DEN 

11/16/84 

43.00 

5098.53 

6.83 

■  28503 

ALL 

10/08/84 

49.08 

5106.42 

12.52 

jm  28513 

ALL 

10/08/84 

36.66 

5105.02 

7.62 

®  37330 

12/14/84 

33.70 

5093.05 

A  37331 

Wi 

12/14/84 

33.90 

5092.89 

37332 

12/14/84 

48.00 

5088.58 

1  37333 

12/14/84 

40.00 

5089.24 

g  37334 

12/14/84 

40.60 

5092.44 

•  37335 

12/14/84 

33.10 

5089.61 

M  37336 

B 

12/11/84 

21  .50 

5074.28 

37337 

1 

ft 

1 

12/11/84 

25.10 

5069.46 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

<TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22001 

ALL 

02/21/85 

02/27/85 

42.20 

42.20 

5111.11 

5111.11 

7.21 

7.21 

22002 

DEN 

02/21/85 

52.30 

5096.41 

22003 

ALL 

02/21/85 

02/27/85 

31.00 
31 .00 

5093.78 

5093.78 

28.98 

28.98 

22004 

ALL 

02/21/85 

02/27/85 

29.80 

29.80 

5106.59 

5106.59 

1 .19 
1  .  19 

22005 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

39.60 

39.60 

5089.27 

5089.27 

5.27 

5.27 

22006 

ALL 

02/21/85 

02/27/85 

20.20 

20.20 

5109.89 

5109.89 

3.69 

3.69 

22007 

ALL 

03/05/85 

39.00 

5107.84 

0.44 

22008 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

38.90 

38.90 

5093.32 

5093.32 

25.02 

25.02 

22009 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

31  .00 
31.00 

5092.93 

5092.93 

26.63 

26.63 

22010 

ALL 

02/21/85 

03/06/85 

31.40 

31.40 

5093.09 

5093.09 

12.79 

12.79 

22012 

DEN 

02/21/85 

26.00 

5144.23 

1 .23 

22015 

ALL 

02/21/85 

03/06/85 

43.20 

43.20 

5089.22 

5089.22 

9.82 

9.82 

22016 

ALL 

02/21/85 

42.60 

5089.25 

6.95 

22017 

ALL 

02/21/85 

02/27/85 

42.90 

42.90 

5089.29 

5089.29 

11.69 

11.69 

22018 

ALL 

02/21/85 

03/06/85 

37.50 

37.50 

5088.77 

5088.77 

5.47 

5.47 

22019 

ALL 

02/21/85 

29.80 

5093.34 

24.84 

22020 

ALL 

02/21/85 

03/06/85 

30.20 

30.20 

5093.49 

5093.49 

29.59 

29.59 

22021 

ALL 

03/06/85 

30.00 

5093.49 

29.49 

22022 

ALL 

03/06/85 

30.20 

5093.14 

29.04 

22023 

DEN 

03/06/85 

31.90 

5092.20 

27.70 

22024 

DEN 

03/06/85 

35.00 

5088.89 

24.29 

REMARKS 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22025 

ALL 

02/21/85 

47.20 

5109.68 

22027 

DEN 

03/06/85 

49.40 

5108.48 

22028 

DEN 

03/06/85 

54.80 

5102.78 

22029 

ALL 

02/21/85 

34.20 

5109.02 

22031 

DEN 

03/07/85 

45.00 

5098.54 

22045 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

36.10 

36.10 

5092.64 

5092.64 

23.34 

23.34 

22049 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

37.00 

37.00 

51 10.39 
5110.39 

1  .69 
1 .69 

22050 

ALL 

02/21/85 

03/05/85 

36.50 

36.50 

5106. 10 
5106.10 

22051 

ALL 

02/21/85 

03/07/85 

44.60 

44.60 

5092.22 

5092.22 

7.62 

7.62 

22052 

ALL 

02/21/85 

43.60 

5092.31 

3.51 

22053 

ALL 

02/21/85 

03/07/85 

46.90 

46.90 

5090.36 

5090.36 

2.46 

2.46 

22054 

ALL 

02/21/85 

41.60 

5112.77 

4.07 

22055 

ALL 

02/21/85 

46.10 

5112.27 

2.17 

22056 

ALL 

02/21/85 

33.10 

5094.15 

23.95 

22057 

ALL 

02/21/85 

30.00 

5094.40 

13.60 

22058 

ALL 

02/21/85 

44. 10 

5087.70 

5.60 

22059 

ALL 

02/21/85 

45.  10 

5088.96 

9.46 

22060 

ALL 

02/21/85 

30.30 

5106.62 

2.12 

22061 

ALL 

02/21/85 

34.20 

5093.47 

22.67 

22062 

ALL 

02/21/85 

37.30 

5092.82 

23.32 

22063 

ALL 

02/21/85 

34.70 

5092.87 

21 .47 

22064 

ALL 

02/21/85 

34.00 

5093.43 

17.63 

22065 

ALL 

02/21/85 

36.80 

5093.17 

14.77 

22066 

ALL 

02/21/85 

40.20 

5091 .79 

7.39 

REMARKS 

DRY 

DRY 


ALSO  22074 


c. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

2nd  QTR  1 

FY85 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22067 

ALL 

02/21/85 

41 .30 

5089.90 

6.70 

22068 

ALL 

02/21/85 

39.30 

5091.67 

13.57 

22069 

ALL 

02/21/85 

43 . 00 

5091.28 

9.58 

22070 

ALL 

02/21/85 

44.60 

5089. 13 

8.43 

22071 

ALL 

02/21/85 

30.80 

5104.61 

7.01 

22072 

ALL 

02/21/85 

32.70 

5102.57 

5.27 

22073 

ALL 

02/21/85 

44.80 

5089.05 

8.05 

22074 

ALL 

02/21/85 

44.10 

5089.1 1 

5.91 

22075 

ALL 

02/21/85 

0.00 

0.00 

DRY 

@37.8 

22076 

ALL 

02/21/85 

0.00 

0.00 

DRY 

@15' 

22077 

ALL 

02/21/85 

30.30 

0.00 

22078 

ALL 

02/21/85 

31.20 

0.00 

27001 

ALL 

08/19/81 

37.44 

5091.50 

12.10 

02/25/85 

35 . 30 

5093.64 

14.24 

27002 

ALL 

02/25/85 

40.60 

5095.72 

31 .22 

03/06/85 

40.60 

5095.72 

31.22 

27003 

ALL 

02/25/85 

47.60 

5098.43 

14.53 

02/27/85 

47.60 

5098.43 

14.53 

27004 

ALL 

02/25/85 

35.10 

5093.47 

9.87 

03/06/85 

35.10 

5093.47 

9.87 

27005 

ALL 

02/25/85 

36.30 

5094.10 

9.80 

03/06/85 

36.30 

5094. 10 

9.80 

27006 

ALL 

02/25/85 

35.20 

5094.84 

9.74 

27007 

ALL 

02/25/85 

34.70 

5094.95 

12.25 

03/11/85 

34.70 

5094.95 

12.25 

27008 

ALL 

02/25/85 

36.10 

5095.63 

12.33 

03/11/85 

36.10 

5095.63 

12.33 

27009 

ALL 

02/25/85 

37.90 

5096.00 

16.50 

27010 

ALL 

02/25/85 

34.90 

5093.31 

24.11 

03/11/85 

34.90 

5093.31 

24.11 

2701 1 

ALL 

02/25/85 

36.70 

5093.48 

20.48 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 
<  TOC ) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

2701  1 

ALL 

03/11/85 

36.70 

5093.48 

20.48 

27012 

DEN 

02/25/85 

25.30 

5143.54 

DRY 

27013 

DEN 

02/25/85 

25.50 

5141.79 

DRY 

27014 

DEN 

02/25/85 

26.40 

5148.01 

1 .21 

27015 

DEN 

02/25/85 

24.90 

5144.95 

DRY 

27016 

DEN 

02/06/85 

02/25/85 

19.90 

20.00 

5146.05 

5145.95 

7. 15 

7.05 

27017 

ALL 

02/25/85 

19.50 

5148.84 

2.24 

27018 

DEN 

02/25/85 

20.50 

5148.68 

2.68 

27019 

DEN 

02/25/85 

20.60 

5151.85 

4.85 

27020 

ALL 

02/25/85 

32.20 

5142.91 

DRY 

27021 

DEN 

02/25/85 

22.50 

5144.46 

27022 

DEN 

02/25/85 

0.00 

0.00 

DRY  @17.5' 

27023 

DEN 

02/25/85 

38.80 

5129.97 

DRY 

27024 

DEN 

02/25/85 

03/11/85 

36.70 

36.70 

5126.08 

5126.08 

5.98 

5.98 

27025 

DEN 

02/25/85 

40.20 

5126.15 

2.75 

27026 

DEN 

02/25/85 

03/11/85 

32.80 

32.80 

5124.98 

5124.98 

1  .58 

1 .58 

27027 

DEN 

02/25/85 

34.30 

5124.64 

3.44 

27028 

ALL 

02/25/85 

36.60 

5124.64 

3.14 

DRY 

27029 

DEN 

02/25/85 

40.30 

5126.46 

4.86 

27030 

DEN 

02/25/85 

44.90 

5120.45 

DRY 

27031 

DEN 

02/25/85 

41.90 

5118.87 

3.67 

27032 

ALL 

02/25/85 

51 .50 

5117.55 

DRY 

27035 

DEN 

02/27/85 

67.20 

5111.31 

3.61 

27037 

ALL 

02/25/85 

39.10 

5103.76 

16.36 

27040 

ALL 

02/25/85 

34.50 

5120.31 

2.01 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

2nd  QTR 

FY85 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

27040 

ALL 

03/11/85 

34.50 

5120.31 

2.01 

27041 

ALL 

02/25/85 

38.90 

5113.61 

0.91 

27042 

ALL 

02/25/85 

54.10 

5106.92 

20. 12 

27043 

ALL 

02/25/85 

39.80 

5104.27 

16.97 

27044 

ALL 

02/25/85 

35.40 

5100.64 

15.24 

27045 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

43.50 

43.50 

5094.73 

5094.73 

26.03 

26.03 

27050 

ALL 

02/25/85 

42.30 

5127.94 

3.84 

DRY 

27053 

ALL 

02/25/85 

54.30 

5102.91 

14.51 

27056 

ALL 

02/25/85 

42.00 

5098.88 

4.38 

27057 

DEN 

03/12/85 

42.90 

5098.63 

3.63 

27059 

ALL 

02/25/85 

24.60 

5127.45 

DRY 

27062 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

42.50 

42.50 

5093.64 

5093.64 

4.64 

4.64 

27063 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

37.80 

37.80 

5094.20 

5094.20 

25.90 

25.90 

27064 

ALL 

02/25/85 

39.30 

5094.71 

26.41 

27065 

ALL 

02/25/85 

38.70 

5094.80 

27.60 

27066 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

39.20 

39.20 

5094.60 

5094.60 

26.30 

26.30 

27068 

ALL 

02/25/85 

38.60 

5095.10 

29.50 

27070 

ALL 

02/25/85 

39.00 

5095.25 

28.95 

27071 

ALL 

02/25/85 

39.60 

5095.39 

28.59 

27072 

ALL 

02/25/85 

36.20 

5096.61 

29.71 

27073 

ALL 

02/25/85 

46.80 

5098.64 

10.64 

27074 

ALL 

02/25/85 

40.80 

5097.51 

9.21 

27075 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

49.58 

49.50 

5096.25 

5096.33 

14.05 

14.13 

27076 

ALL 

02/25/85 

50.00 

5096.43 

13.93 

R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 
<  TQC ) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

27077 

ALL 

02/25/85 

03/12/85 

49.60 

49.60 

5095.74 

5095.74 

10.94 

10.94 

27078 

ALL 

02/25/85 

48.40 

5095.82 

4.92 

27079 

ALL 

02/25/85 

29.80 

5120.12 

3.22 

27080 

ALL 

02/25/85 

28.40 

5120.22 

4.62 

27081 

ALL 

02/25/85 

31.30 

51 19. 19 

2.69 

27082 

ALL 

02/25/85 

40.00 

5111.75 

3.35 

27083 

ALL 

02/25/85 

45.60 

5104.32 

5.62 

28009 

ALL 

01/07/85 

33.21 

5100.64 

20.64 

28010 

ALL 

02/28/85 

36.40 

5100.04 

16.94 

28012 

ALL 

01/07/85 

33.97 

5100.55 

15.15 

28015 

ALL 

01/07/85 

44.26 

5102.33 

16.93 

28016 

ALL 

01/07/85 

44.27 

5101.61 

10.81 

28017 

ALL 

01/07/85 

43.82 

5102.73 

11.43 

28018 

ALL 

01/07/85 

46.56 

5102.20 

9.20 

28019 

ALL 

01/07/85 

45.10 

5102.38 

10.88 

28020 

ALL 

01/07/85 

40.90 

5102.96 

12.26 

28021 

ALL 

01/07/85 

41 .80 

5102.50 

9.50 

28022 

ALL 

01/07/85 

39.80 

5103.78 

15.98 

28023 

ALL 

01/07/85 

02/28/85 

35.53 

35.80 

5098.70 

5098.43 

18.50 

18.23 

28027 

ALL 

01/07/85 

02/28/85 

38.99 

38.90 

5101 .61 
5101 .70 

10.21 

10.30 

28503 

ALL 

01/07/85 

46.75 

5108.75 

14.85 

28513 

ALL 

01/07/85 

35.43 

5106.25 

8.85 

37330 

02/26/85 

03/13/85 

33.60 

33.60 

5093. 15 
5093.15 

37331 

02/26/85 

03/13/85 

32.50 

32.50 

5094.29 

5094.29 

REMARKS 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY85 


WELL  AQUIF  DEPTH  WATER  SAT 

NO  TYPE  DATE  (TOC)  ELEV  THICK  REMARKS 


37332 

02/26/85 

03/13/85 

49.20 

49.20 

5087.38 

5087.38 

37333 

02/26/85 

03/13/85 

40.00 

40.00 

5089.24 

5089.24 

37334 

02/26/85 

03/13/85 

41 .30 
41.30 

5091 .74 
5091 .74 

37335 

02/26/85 

03/13/85 

32.60 

32.60 

5090.1 1 
5090.1 1 

37336 

02/26/85 

03/13/85 

22.70 

22.70 

5073.08 

5073.08 

37337 

02/26/85 

03/13/85 

25.60 

25.60 

5068.96 

5068.96 

'  • 

WATER  LEVEL  DATA 

3rd  QTR  FY85 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22013 

ALL 

04/01/85 

0.00 

0.00 

DESTROYED 

22021 

ALL 

04/01/85 

29.60 

5093.89 

29.89 

22022 

ALL 

04/01/85 

29.70 

5093.64 

29.54 

22023 

DEN 

04/01/85 

31.80 

5092.30 

27.80 

22024 

DEN 

04/01/85 

33.10 

5090.79 

26.19 

22027 

DEN 

04/01/85 

49.30 

5108.58 

2202S 

DEN 

04/01/85 

54.10 

5103.48 

22030 

DEN 

04/01/85 

43.30 

5100.99 

22031 

DEN 

04/01/85 

45.00 

5098.54 

27001 

ALL 

08/19/81 

37.44 

5091 .50 

12.10 

27016 

DEN 

05/06/85 

20.00 

5145.95 

7.05 

27033 

DEN 

04/01/85 

58.30 

51 15.43 

27034 

DEN 

04/01/85 

61.70 

5112.53 

DRY 

27036 

DEN 

04/01/85 

64.20 

5109.84 

2.74 

27049 

DEN 

04/01/85 

38.70 

5141.54 

0.84 

27051 

ALL 

04/01/85 

40.50 

5129.13 

15.43 

27054 

DEN 

04/01/85 

54.80 

5102.62 

14.52 

27055 

DEN 

04/01/85 

59.40 

5098.34 

10.34 

27057 

DEN 

04/01/85 

42.90 

5098.63 

3.63 

27058 

DEN 

04/01/85 

42.30 

5099.10 

4.00 

27060 

DEN 

04/01/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

@10 

27061 

DEN 

04/01/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

@32 

28005 

ALL 

04/01/85 

38.10 

5098.09 

22.29 

28009 

ALL 

04/02/85 

33.00 

5099.82 

19.82 

28012 

ALL 

04/01/85 

33.80 

5100.72 

15.32 

28015 

ALL 

04/02/85 

44.00 

5101 .60 

16.20 

28016 

ALL 

04/02/85 

43.90 

5101.98 

11.18 

R. I „C. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY85 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

28017 

ALL 

04/02/85 

43.60 

5102.02 

10.72 

28018 

ALL 

04/01/85 

46.30 

5102.46 

9.46 

28019 

ALL 

04/02/85 

44.90 

5102.58 

11.08 

28020 

ALL 

04/02/85 

40.80 

5103.06 

12.36 

28021 

ALL 

04/01/85 

41.70 

5102.60 

9.60 

28022 

ALL 

04/01/85 

39.60 

5103.98 

16. 18 

28023 

ALL 

04/01/85 

35.50 

5098.73 

18.53 

28024 

ALL 

04/01/85 

35.50 

5098.71 

18.51 

28025 

DEN 

04/01/85 

37.60 

5097. 1  1 

16.91 

28026 

DEN 

04/01/85 

37.50 

5097.14 

16.84 

28027 

ALL 

04/01/85 

38.80 

5101 .80 

10.40 

28028 

DEN 

04/01/85 

41.00 

5101 .27 

9.57 

28029 

DEN 

04/01/85 

42.60 

5098.93 

7.23 

28503 

ALL 

04/02/85 

45.50 

5110.00 

16.10 

28513 

ALL 

04/02/85 

35.40 

5106.28 

8.88 

REMARKS 


^  R  .  I  .  C . 

WATER  LEVEL  DATA 

4th  QTR  FY85 

fl  WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

«  NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

|  22001 

ALL 

07/11/85 

42.10 

5111.21 

7.31 

22002 

DEN 

07/11/85 

52.50 

5096.21 

®  22003 

ALL 

07/11/85 

30.00 

5094.78 

29.98 

■  22004 

ALL 

07/11/85 

29.80 

5106.59 

1  .  19 

22005 

ALL 

07/11/85 

37.50 

5091.37 

7.37 

■  22006 

ALL 

07/11/85 

20.20 

5109.89 

3.69 

22008 

ALL 

07/11/85 

39.10 

5093.12 

24.82 

•  22009 

ALL 

07/11/85 

30.80 

5093.13 

26.83 

A  22010 

ALL 

07/11/85 

30.90 

5093.59 

13.29 

22012 

DEN 

07/11/85 

26.30 

5143.93 

0.93 

■  22013 

ALL 

07/11/85 

0.00 

0.00 

DESTROYED 

22015 

ALL 

07/11/85 

41.50 

5090.92 

11.52 

9  22016 

ALL 

07/11/85 

40.60 

5091.25 

8.95 

m  22017 

ALL 

07/11/85 

40.80 

5091 .39 

13.79 

22018 

ALL 

07/11/85 

35.30 

5090.97 

7.67 

■  22019 

ALL 

07/11/85 

29.30 

5093.84 

25.34 

22020 

ALL 

07/11/85 

29.40 

5094.29 

30.39 

W  22021 

ALL 

07/11/85 

29.30 

5094.19 

30.19 

w  22022 

ALL 

07/11/85 

29.30 

5094.04 

29.94 

22023 

DEN 

07/11/85 

31 .80 

5092.30 

27.80 

A  22024 

DEN 

07/11/85 

32.30 

5091 .59 

26.99 

22025 

ALL 

07/11/85 

47.00 

5109.88 

DRY 

|  22027 

DEN 

07/11/85 

49.30 

5108.58 

^  22028 

DEN 

07/11/85 

55.20 

5102.38 

*  22029 

ALL 

07/11/85 

34.00 

5109.22 

DRY 

A  22030 

DEN 

07/11/85 

43.70 

5100.59 

22031 

DEN 

07/11/85 

45.90 

5097.64 

R. I .C. 

WATER 

LEVEL  DATA 

4th  QTR 

FY85 

I 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

m 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

I 

22045 

ALL 

07/11/85 

35.60 

5093.14 

23.84 

22049 

ALL 

07/11/85 

36.20 

5111.19 

2.49 

22050 

ALL 

07/11/85 

36.20 

5106.40 

1 

22051 

ALL 

07/11/85 

46.20 

5090.62 

6.02 

■ 

22052 

ALL 

07/11/85 

44.40 

5091 .51 

2.71 

m 

22053 

ALL 

07/11/85 

45.70 

5091.56 

3.66 

l 

22054 

ALL 

07/11/85 

41.60 

51 12.77 

4.07 

■ft 

22055 

ALL 

07/11/85 

46.00 

5112.37 

2.27 

I 

22056 

ALL 

07/12/85 

32.50 

5094.75 

24.55 

22057 

ALL 

07/12/85 

29.50 

5094.90 

14. 10 

I 

22058 

ALL 

07/12/85 

44. 10 

5087 . 70 

5.60 

ALSO  22074 

1 

22059 

ALL 

07/12/85 

42.80 

5091 .26 

11.76 

22060 

ALL 

07/12/85 

30.30 

5106.62 

2.12 

1 

22061 

ALL 

07/12/85 

34.10 

5093.57 

22.77 

§ 

22062 

ALL 

07/12/85 

36.90 

5093.22 

23.72 

I 

22063 

ALL 

07/12/85 

34.80 

5092.77 

21 .37 

22064 

ALL 

07/12/85 

38.80 

5088.63 

12.83 

22065 

ALL 

07/12/85 

36.50 

5093.47 

15.07 

V 

22066 

ALL 

07/12/85 

42. 10 

5089.89 

5.49 

22067 

ALL 

07/12/85 

40.00 

5091.20 

8.00 

V 

22068 

ALL 

07/12/85 

41.60 

5089.37 

1 1.27 

22069 

ALL 

07/12/85 

46.00 

5088.28 

6.58 

■ 

22070 

ALL 

07/12/85 

42.40 

5091 .33 

10.63 

1 

22071 

ALL 

07/12/85 

30.70 

5104.71 

7.11 

■ 

22072 

ALL 

07/12/85 

32.60 

5102.67 

5.37 

22073 

ALL 

07/12/85 

42.60 

5091 .25 

10.25 

■ 

22075 

ALL 

07/12/85 

37.50 

5094.02 

7.32 

■ 

1 

R. I .C. 

WATER 

L.EVEL  DATA 

4th  QTR 

FY85 

1 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

1 

22076 

ALL 

07/12/85 

32.50 

5093.79 

15.79 

27001 

ALL 

08/19/81 

37.44 

5091 .50 

12.10 

1 

07/10/85 

34.80 

5094.14 

14.74 

27002 

ALL 

07/10/85 

40.30 

5096.02 

31 .52 

1 

27003 

ALL 

07/10/85 

47.20 

5098.83 

14.93 

27004 

ALL 

07/10/85 

34.50 

5094.07 

10.47 

1 

27005 

ALL 

07/10/85 

35.80 

5094.60 

10.30 

1 

27006 

ALL 

07/10/85 

34.70 

5095.34 

10.24 

27007 

ALL 

07/10/85 

34.20 

5095.45 

12.75 

1 

27008 

ALL 

07/10/85 

35.70 

5096.03 

12.73 

| 

27009 

ALL 

07/10/85 

37.80 

5096.10 

16.60 

1 

27010 

ALL 

07/10/85 

34.30 

5093.91 

24.71 

1 

2701 1 

ALL 

07/10/85 

36.10 

5094.08 

21  .08 

27012 

DEN 

07/10/85 

25.10 

5143.74 

DRY 

V 

27013 

DEN 

07/10/85 

26.20 

5141 .09 

DRY 

1 

27014 

DEN 

07/10/85 

26.40 

5148.01 

1 .21 

V 

27015 

DEN 

07/10/85 

24.80 

5145.05 

DRY 

| 

27016 

DEN 

07/10/85 

20.30 

5145.65 

6.75 

08/22/85 

20.40 

5145.55 

6.65 

27017 

ALL 

07/10/85 

19.80 

5148.54 

1 .94 

V 

27018 

DEN 

07/10/85 

20.80 

5148.38 

2.38 

t 

27019 

DEN 

07/10/85 

20.80 

5151.65 

4.65 

27020 

ALL 

07/10/85 

32.00 

5143.1  1 

DRY 

1 

27021 

DEN 

07/10/85 

22.50 

5144.46 

MUDDY 

27022 

DEN 

07/10/85 

0.00 

0.00 

DRY  @17.5' 

27023 

DEN 

07/09/85 

39.20 

5129.57 

DRY 

| 

27024 

DEN 

07/09/85 

36.70 

5126.08 

5.98 

1 

27025 

DEN 

07/09/85 

40.00 

5126.35 

2.95 

R  .  I  .  C . 

WATER  I 

LEVEL  DATA 

4th  QTR 

FY85 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

27026 

DEN 

07/09/85 

32.40 

5125.38 

1 .98 

27027 

DEN 

07/09/85 

33.70 

5125.24 

4.04 

27028 

ALL 

07/09/85 

36=10 

5125.14 

3.64 

27029 

DEN 

07/09/85 

41.86 

5124.90 

3.30 

27030 

DEN 

07/09/85 

44.60 

5120.75 

0.05 

27031 

DEN 

07/09/85 

41.50 

5119.27 

4.07 

27032 

ALL 

07/09/85 

51 .40 

51 17.65 

27033 

DEN 

07/09/85 

58.00 

51 15.73 

27034 

DEN 

07/09/85 

61.20 

5113.03 

27036 

DEN 

07/09/85 

63.70 

5110.34 

3.24 

27037 

ALL 

07/09/85 

38.80 

5104.0^ 

16.66 

27040 

ALL 

07/09/85 

34.00 

5120.81 

2.51 

27041 

ALL 

07/09/85 

30  >  <S0 

5113.91 

1.21 

27042 

ALL 

07/09/85 

54.00 

5107.02 

20.22 

27043 

ALL 

07/10/85 

39.70 

5104.37 

17.07 

27044 

ALL 

07/10/85 

35.20 

5100.84 

15.44 

27045 

ALL 

07/10/85 

43.20 

5095.03 

26.33 

27049 

DEN 

07/10/85 

37.70 

5142.54 

1 .84 

27050 

ALL 

07/10/85 

42.30 

5127.94 

3.84 

27051 

ALL 

07/10/85 

40.20 

5129.43 

15.73 

27053 

ALL 

07/10/85 

54.20 

5103.01 

14.61 

27054 

DEN 

07/10/85 

54.70 

5102.72 

14.62 

27055 

DEN 

07/10/85 

59.60 

5098.14 

10.14 

27056 

ALL 

07/10/85 

42.00 

5098.88 

4.38 

27057 

DEN 

07/10/85 

43.50 

5098.03 

3.03 

27058 

DEN 

07/10/85 

43.70 

5097.70 

2.60 

27059 

ALL 

07/10/85 

24.60 

5127.45 

REMARKS 


DRY 

MEAS  @  GRND 


DRY 


DRY 


DRY 


DRY 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27060 

DEN 

07/10/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

27061 

DEN 

07/10/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

27062 

ALL 

07/10/85 

41.90 

5094.24 

5.24 

27063 

ALL 

07/10/85 

37.70 

5094.30 

26.00 

27064 

ALL 

07/10/85 

39.20 

5094.81 

26.51 

27065 

ALL 

07/10/85 

38.50 

5095.00 

27.80 

27066 

ALL 

07/10/85 

39.00 

5094.80 

26.50 

27068 

ALL 

07/10/85 

38.40 

5095.30 

29.70 

27070 

ALL 

07/10/85 

38.80 

5095.45 

29.15 

27071 

ALL 

07/10/85 

39.30 

5095.69 

28.89 

27072 

ALL 

07/10/85 

35.90 

5096.91 

30.01 

27073 

ALL 

07/10/85 

46.50 

5098.94 

10.94 

27074 

ALL 

07/10/85 

40.60 

5097.71 

9.41 

27075 

ALL 

07/10/85 

49.30 

5096.53 

14.33 

27076 

ALL 

07/10/85 

49.80 

5096.63 

14.13 

27077 

ALL 

07/10/85 

49.30 

5096.04 

11.24 

27078 

ALL 

07/10/85 

48.10 

5096.12 

5.22 

27079 

ALL 

07/10/85 

29.70 

5120.22 

3.32 

27080 

ALL 

07/10/85 

28.30 

5120.32 

4.72 

27081 

ALL 

07/10/85 

31 .20 

51 19.29 

2.79 

27082 

ALL 

07/10/85 

40.00 

5111.75 

3.35 

27083 

ALL 

07/10/85 

45.30 

5104.62 

5.92 

28005 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

38.00 

38.20 

5098.19 

5097.99 

22.39 

22.19 

28009 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

33.00 

33.30 

5099.82 

5099.52 

19.82 

19.52 

28012 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

23.90 

34.10 

5110.62 

5100.42 

25.22 

15.02 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY85 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

28015 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

44.30 

44.80 

5101.30 

5100.80 

15.90 

15.40 

28016 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

44.30 

45.00 

5101.58 

5100.88 

10.78 

10.08 

28017 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

43.80 

44.70 

5101.82 

5100.92 

10.52 

9.62 

28018 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

46.60 

47.60 

5102.16 

5101 . 16 

9.16 

8. 16 

28019 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

45.20 

46.20 

5102.28 

5101.28 

10.78 

9.78 

28020 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

41  .60 
42.70 

5102.26 
5101 . 16 

11.56 

10.46 

28021 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

42.40 

43.50 

5101 .90 
5100.80 

8.90 

7.80 

28022 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

39.60 

39.90 

5103.98 

5103.68 

16.18 

15.88 

28023 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

35.40 

35.60 

5098.83 

5098.63 

18.63 

18.43 

28024 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

35.40 

35.60 

5098.81 

5098.61 

18.61 

18.41 

28025 

DEN 

07/08/85 

09/30/85 

37.90 

37.50 

5096.81 

5097.21 

16.61 

17.01 

28026 

DEN 

07/08/85 

09/30/85 

37.70 

37.70 

5096.94 

5096.94 

16.64 

16.64 

28027 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

39.00 

38.80 

5101.60 
5101 .80 

10.20 

10.40 

28028 

DEN 

07/08/85 

09/30/85 

41 . 10 
41.70 

5101 . 17 
5100.57 

9.47 

8.87 

28029 

DEN 

07/08/85 

09/30/85 

42.70 

43.20 

5098.83 

5098.33 

7.13 

6.63 

28503 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

47.50 

48.60 

5108.00 

5106.90 

14.10 

13.00 

28513 

ALL 

07/08/85 

09/30/85 

36.10 

38.30 

5105.58 

5103.38 

8.  18 
5.98 

37330 

07/08/85 

32.00 

5094.75 

REMARKS 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC) 

ELEV 

37331 

07/08/85 

31 .90 

5094.89 

37332 

07/08/85 

45.40 

5091 . 18 

37333 

07/08/85 

37.70 

5091.54 

37334 

07/08/85 

39.50 

5093.54 

37335 

07/08/85 

31 .40 

5091 .31 

37336 

07/08/85 

19.70 

5076.08 

37337 

07/08/85 

24.80 

5069.76 

REMARKS 


MONITORING  WELL  WATER  LEVEL  DATA 


FY86 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22001 

ALL 

10/21/85 

42.00 

5111.31 

7.41 

22002 

DEN 

10/15/85 

52.60 

5096.1 1 

10/21/85 

52.50 

5096.21 

22003 

ALL 

10/16/85 

30.80 

5093.98 

29.18 

10/21/85 

30.00 

5094.78 

29.98 

22004 

ALL 

10/21/85 

29.60 

5106.79 

1 .39 

11/07/85 

29.30 

5107.09 

1.69 

22005 

ALL 

10/21/85 

38.20 

5090.67 

6.67 

11/07/85 

38.50 

5090.37 

6.37 

22006 

ALL 

10/16/85 

20.40 

5109.69 

3.49 

10/21/85 

20.20 

5109.89 

3.69 

22008 

ALL 

10/16/85 

39.30 

5092.92 

24.62 

10/21/85 

39.30 

5092.92 

24.62 

22009 

ALL 

10/21/85 

31.70 

5092.23 

25.93 

22010 

ALL 

10/21/85 

31.90 

5092.59 

12.29 

10/23/85 

31  .67 

5092.82 

12.52 

10/30/85 

31.92 

5092.57 

12.27 

11/06/85 

32.04 

5092.45 

12.15 

11/20/85 

32.29 

5092.20 

11.90 

11/27/85 

32.46 

5092.03 

11.73 

12/04/85 

32.08 

5092.41 

12.11 

22012 

DEN 

10/15/85 

26.00 

5144.23 

1.23 

10/21/85 

25.90 

5144.33 

1 .33 

22013 

ALL 

10/21/85 

0.00 

0.00 

DESTROYED 

11/07/85 

0.00 

0.00 

NOT  FOUND 

22014 

ALL 

10/15/85 

0.00 

0.00 

DRY 

22015 

ALL 

10/21/85 

42.40 

5090.02 

10.62 

10/23/85  41.92  5090.50  11.10 
10/30/85  41.88  5090.54  11.14 
11/06/85  41.86  5090.56  11.16 
11/07/85  42.20  5090.22  10.82 
11/20/85  42.42  5090.00  10.60 
11/27/85  42.54  5089.88  10.48 
12/04/85  43.00  5089.42  10.02 

10/21/85  41.20  5090.65  8.35 
10/23/85  41.28  5090.57  8.27 
10/30/85  41.25  5090.60  8.30 
11/06/85  41.29  5090.56  8.26 
11/07/85  42.10  5089.75  7.45 


22016 


ALL 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

22016 

ALL 

11/20/85 

11/27/85 

12/04/85 

22017 

ALL 

10/21/85 

10/23/85 

10/30/85 

11/06/85 

11/20/85 

11/27/85 

12/04/85 

22018 

ALL 

10/21/85 

10/23/85 

10/30/85 

11/06/85 

11/07/85 

11/20/85 

11/27/85 

12/04/85 

22019 

ALL 

10/21/85 

10/23/85 

10/30/85 

11/06/85 

11/07/85 

11/20/85 

11/27/85 

12/04/85 

22020 

ALL 

10/16/85 

10/21/85 

22021 

ALL 

10/16/85 

10/21/85 

22022 

ALL 

10/16/85 

10/21/85 

22023 

DEN 

10/16/85 

10/21/85 

22024 

DEN 

10/16/85 

10/21/85 

22025 

ALL 

10/15/85 

10/21/85 

22027 

DEN 

10/15/85 

10/21/85 

22028 

DEN 

10/15/85 

DEPTH 

WATER 

SAT 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

41.75 

5090. 10 

7.80 

41 .92 

5089.93 

7.63 

42.38 

5089.47 

7.17 

41 .40 

5090.79 

13=19 

41.75 

5090.44 

12.84 

41  .58 

5090.61 

13.01 

41  .58 

5090.61 

13.01 

42.08 

5090.1 1 

12.51 

42.21 

5089.98 

12.38 

42.67 

5089.52 

11.92 

35.90 

5090.37 

7.07 

35 . 63 

5090.64 

7.34 

35.63 

5090.64 

7.34 

35.67 

5090.60 

7.30 

36.10 

5090.17 

6.87 

35.62 

5090.65 

7.35 

35.96 

5090.31 

7.01 

35.92 

5090.35 

7.05 

29.80 

5093.34 

24.84 

30.08 

5093.06 

24.56 

30.13 

5093.01 

24.51 

30.33 

5092.81 

24.31 

29.90 

5093.24 

24.74 

30.50 

5092.64 

24.14 

30.79 

5092.35 

23.85 

30.42 

5092.72 

24.22 

30.20 

5093.49 

29.59 

29.50 

5094. 19 

30.29 

30.00 

5093.49 

29.49 

29.42 

5094.07 

30.07 

30.10 

5093.24 

29.14 

31.80 

5091 .54 

27.44 

31.90 

5092.20 

27.70 

32.40 

5091.70 

27.20 

32. 10 

5091 .79 

27.19 

47.70 

5076.19 

11.59 

47.10 

5109.78 

47. 10 

5109.78 

49.30 

5108.58 

48.60 

5109.28 

55.20 

5102.38 

REMARKS 


DRY 

DRY 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22028 

DEN 

10/21/85 

55. 10 

5102.48 

22029 

ALL 

10/15/85 

34.20 

5109.02 

DRY 

10/21/85 

34.00 

5109.22 

DRY 

22030 

DEN 

10/15/85 

43.70 

5100.59 

10/21/85 

43.70 

5100.59 

22031 

DEN 

10/15/85 

45.40 

5098. 14 

10/21/85 

45.90 

5097.64 

22035 

ALL 

10/23/85 

31 .33 

5094.15 

29.05 

10/30/85 

31 .29 

5094.19 

29.09 

11/06/85 

30.96 

5094.52 

29.42 

11/20/85 

31.71 

5093.77 

28.67 

11/27/85 

31.50 

5093.98 

28.88 

12/04/85 

31.79 

5093.69 

28.59 

22038 

ALL 

10/23/85 

30.16 

5093.72 

28.12 

10/30/85 

30.13 

5093.75 

28.15 

11/06/85 

29.88 

5094.00 

28.40 

11/20/85 

30.08 

5093.80 

28.20 

11/27/85 

30.54 

5093.34 

27.74 

12/04/85 

30.46 

5093.42 

27.82 

22045 

ALL 

10/21/85 

36.20 

5092.54 

23.24 

11/07/85 

35.90 

5092.84 

23.54 

22049 

ALL 

10/15/85 

37.10 

5110.29 

1 .59 

10/21/85 

36.90 

51 10.49 

1 .79 

22050 

ALL 

10/21/85 

35.80 

5106.80 

11/07/85 

36.00 

5106.60 

22051 

ALL 

10/21/85 

45.30 

5091.52 

6.92 

11/07/85 

44.50 

5092.32 

7.72 

22052 

ALL 

10/21/85 

43.90 

5092.01 

3.21 

11/07/85 

44.60 

5091 .31 

2.51 

22053 

ALL 

10/21/85 

45.30 

5091 .96 

4.06 

11/07/85 

46.10 

5091 . 16 

3.26 

22054 

ALL 

10/21/85 

41 .60 

5112.77 

4.07 

11/07/85 

41 .80 

5112.57 

3.87 

22055 

ALL 

10/21/85 

46.00 

5112.37 

2.27 

22056 

ALL 

10/21/85 

32.00 

5095.25 

25.05 

10/23/85 

33.08 

5094.17 

23.97 

10/30/85 

32.83 

5094.42 

24.22 

11/06/85 

33.04 

5094.21 

24.01 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO 

22056 

22057 

22058 

22059 

22060 

22061 

22062 


AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

ALL 

11/07/85 

33.50 

5093.75 

23.55 

11/20/85 

33.50 

5093.75 

23.55 

11/27/85 

33.63 

5093.62 

23.42 

12/04/85 

33.67 

5093.58 

23.38 

ALL 

10/21/85 

29.60 

5094.80 

14.00 

10/23/85 

29.89 

5094.51 

13.71 

10/30/85 

30.83 

5093.57 

12.77 

11/06/85 

30.08 

5094.32 

13.52 

11/20/85 

31.08 

5093.32 

12.52 

11/27/85 

31 . 16 

5093.24 

12.44 

12/04/85 

30.74 

5093.66 

12.86 

ALL 

10/21/85 

42.60 

5089.20 

7.10 

ALL 

10/16/85 

44.00 

5090.06 

10.56 

10/21/85 

43.40 

5090.66 

11.16 

10/23/85 

43.28 

5090.78 

11.28 

10/30/85 

43.29 

5090.77 

11.27 

11/06/85 

43.33 

5090.73 

11.23 

11/20/85 

43.86 

5090.20 

10.70 

11/27/85 

44.08 

5089.98 

10.48 

12/04/85 

44.50 

5089.56 

10.06 

ALL 

10/16/85 

30.30 

5106.62 

2.12 

10/21/85 

30.20 

5106.72 

2.22 

10/23/85 

30.33 

5106.59 

2.09 

10/30/85 

30.33 

5106.59 

2.09 

11/06/85 

30.33 

5106.59 

2.09 

11/20/85 

30.36 

5106.56 

2.06 

11/27/85 

30.38 

5106.54 

2.04 

12/04/85 

30.38 

5106.54 

2.04 

ALL 

10/21/85 

34.37 

5093.30 

22.50 

10/23/85 

33.33 

5092.80 

22.00 

10/30/85 

33.75 

5092.38 

21 .58 

11/06/85 

33.67 

5092.46 

21 .66 

11/20/85 

33.42 

5092.71 

21 .91 

11/27/85 

33.38 

5092.75 

21 .95 

12/04/85 

32.50 

5093.63 

22.83 

ALL 

10/21/85 

37.60 

5092.52 

23.02 

10/23/85 

37.67 

5092.45 

22.95 

10/30/85 

38.25 

5091 .87 

22.37 

11/06/85 

38.00 

5092.12 

22.62 

11/20/85 

37.86 

5092.26 

22.76 

11/27/85 

37.79 

5092.33 

22.83 

12/04/85 

36.83 

5093.29 

23.79 

ALL 

10/21/85 

35.80 

5091 .77 

20.37 

10/23/85 

35.88 

5091.69 

20.29 

10/30/85 

36.38 

5091 . 19 

19.79 

REMARKS 


ALSO  22074 


MEAS  @  6RND 


22063 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO 

22063 


22064 


22065 

22066 


22067 

22068 


22069 


22070 

22071 


AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

ALL 

11/06/85 

36.25 

5091.32 

19.92 

11/20/85 

36.33 

5091.24 

19.84 

11/27/85 

36.16 

5091 .41 

20.01 

12/04/85 

35.00 

5092.57 

21 .17 

ALL 

10/21/85 

41 .20 

5086.23 

10.43 

10/23/85 

41.33 

5086.10 

10.30 

10/30/85 

41.71 

5085.72 

9.92 

11/06/85 

41 .63 

5085.80 

10.00 

11/20/85 

41.79 

5085.64 

9.84 

11/27/85 

41.58 

5085.85 

10.05 

12/04/85 

40.92 

5086.51 

10.71 

ALL 

10/21/85 

38.40 

5091 .57 

13. 17 

ALL 

10/21/85 

41 . 10 

5090.89 

6.49 

10/23/85 

41  .67 

5090.32 

5.92 

10/30/85 

42.04 

5089.95 

5.55 

11/06/85 

42.21 

5089.78 

5.38 

11/20/85 

42.36 

5089.63 

5.23 

11/27/85 

42.33 

5089.66 

5.26 

12/04/85 

42.25 

5089.74 

5.34 

ALL 

10/21/85 

40.40 

5090.80 

7.60 

ALL 

10/21/85 

40.60 

5090.37 

12.27 

10/23/85 

41.08 

5089.89 

11.79 

10/30/85 

41.29 

5089 . 68 

11.58 

11/06/85 

41 .63 

5089.34 

11.24 

11/20/85 

41 .67 

5089.30 

11.20 

11/27/85 

41.58 

5089.39 

11.29 

12/04/85 

41.71 

5089.26 

11.16 

ALL 

10/21/85 

45.70 

5088.58 

6.88 

10/23/85 

46. 16 

5088. 12 

6.42 

10/30/85 

45.96 

5088.32 

6.62 

11/06/85 

46.54 

5087.74 

6.04 

11/20/85 

46.50 

5087.78 

6.08 

11/27/85 

46.21 

5088.07 

6.37 

12/04/85 

46.79 

5087.49 

5.79 

ALL 

10/21/85 

43.00 

5090.73 

10.03 

ALL 

10/21/85 

30.80 

5104.61 

7.01 

10/23/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

10/30/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

11/06/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

11/20/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

11/27/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

12/04/85 

30.96 

5104.45 

6.85 

ALL 

10/21/85 

32.60 

5102.67 

5.37 

REMARKS 


22072 


c. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

1st  QTR  1 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22073 

ALL 

10/21/85 

43.30 

5090.55 

9.55 

22074 

ALL 

10/23/85 

42.71 

5090.50 

7.30 

10/30/85 

42.67 

5090.54 

7.34 

11/06/85 

42.67 

5090.54 

7.34 

11/20/85 

43.16 

5090.05 

6.85 

11/27/85 

43.29 

5089.92 

6.72 

12/04/85 

43.74 

5089.47 

6.27 

22075 

ALL 

10/21/85 

37.40 

5094.12 

7.42 

22076 

ALL 

10/21/85 

32.60 

5093.69 

15.69 

10/23/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

@4.5 

10/30/85 

0.00 

0.00 

BLOCKED 

@4.2 

11/06/85 

32.67 

5093.62 

15.62 

11/20/85 

33.42 

5092.87 

14.87 

11/27/85 

33.50 

5092.79 

14.79 

12/04/85 

33.25 

5093.04 

15.04 

22078 

ALL 

10/23/85 

30.42 

0.00 

10/30/85 

31 .38 

0.00 

11/06/85 

30.63 

0.00 

11/20/85 

31  .67 

0.00 

11/27/85 

31 .79 

0.00 

12/04/85 

31.54 

0.00 

27001 

ALL 

10/22/85 

35.00 

5093.94 

14.54 

27002 

ALL 

10/15/85 

40.80 

5095.52 

31  .02 

10/22/85 

40.50 

5095.82 

31.32 

27003 

ALL 

10/15/85 

47.70 

5098.33 

14.43 

10/22/85 

47.50 

5098.53 

14.63 

27004 

ALL 

10/14/85 

34.90 

5093.67 

10.07 

10/22/85 

34.60 

5093.97 

10.37 

27005 

ALL 

10/14/85 

36.30 

5094 . 10 

9.80 

10/22/85 

36.00 

5094.40 

10.10 

27006 

ALL 

10/14/85 

35.10 

5094.94 

9.84 

10/22/85 

35.00 

5095.04 

9.94 

27007 

ALL 

10/22/85 

34.40 

5095.25 

12.55 

11/11/85 

34.70 

5094.95 

12.25 

27008 

ALL 

10/22/85 

36.00 

5095.73 

12.43 

27009 

ALL 

10/14/85 

37.40 

5096.50 

17.00 

10/22/85 

38.10 

5095.80 

16.30 

27010 

ALL 

10/14/85 

34.80 

5093.41 

24.21 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FYB6 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 
<  TOC  ) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

27010 

ALL 

10/22/85 

34.50 

5093.71 

24.51 

2701 1 

ALL 

10/22/85 

11/11/85 

36.30 

37.80 

5093.88 

5092.38 

20.88 

19.38 

27012 

DEN 

10/15/85 

10/22/85 

25.20 

25.00 

5143.64 

5143.84 

DRY 

DRY 

27013 

DEN 

10/22/85 

11/11/85 

26.00 

26.20 

5141.29 

5141.09 

DRY 

DRY 

27014 

DEN 

10/22/85 

26.50 

5147.91 

1.11 

27015 

DEN 

10/22/85 

11/14/85 

24.80 

25.00 

5145.05 

5144.85 

DRY 

DRY 

27016 

DEN 

10/22/85 

20.20 

5145.75 

6.85 

27017 

ALL 

10/22/85 

11/11/85 

19.70 

20.00 

5148.64 

5148.34 

2.04 

1.74 

27018 

DEN 

10/15/85 

10/22/85 

20.90 

20.80 

5148.28 

5148.38 

2.28 

2.38 

27019 

DEN 

10/22/85 

11/12/85 

21.00 

21.30 

5151.45 
5151 . 15 

4.45 

4.15 

27020 

ALL 

10/17/85 

32.10 

5143.01 

DRY 

27021 

DEN 

10/17/85 

0.00 

0.00 

DRY 

@22.6' 

27022 

DEN 

10/17/85 

0.00 

0.00 

DRY 

@17.5' 

27023 

DEN 

10/17/85 

39. 10 

5129.67 

DRY 

27024 

DEN 

10/17/85 

36.50 

5126.28 

6. 18 

27025 

DEN 

10/17/85 

11/12/85 

39.70 

39.90 

5126.65 

5126.45 

3.25 

3.05 

27026 

DEN 

10/17/85 

32.10 

5125.68 

2.28 

27027 

DEN 

10/17/85 

33.40 

5125.54 

4.34 

27028 

ALL 

10/15/85 

10/17/85 

36.00 

35.80 

5125.24 

5125.44 

3.74 

3.94 

DRY 

DRY 

27029 

DEN 

10/17/85 

41.60 

5125.16 

3.56 

27030 

DEN 

10/15/85 

10/17/85 

44.50 

44.40 

5120.85 

5120.95 

0.15 

0.25 

27031 

DEN 

10/17/85 

41 . 10 

5119.67 

4.47 

c. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

1st  QTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27032 

ALL 

10/15/85 

51 .60 

5117.45 

DRY 

10/17/85 

51.40 

5117.65 

DRY 

27033 

DEN 

10/17/85 

57.60 

51 16.13 

0.13 

27034 

DEN 

10/15/85 

61.20 

51 13.03 

DRY 

10/17/85 

61 .10 

5113.13 

DRY 

27036 

DEN 

10/17/85 

63.40 

51 10.64 

3.54 

27037 

ALL 

10/15/85 

39.10 

5103.76 

16.36 

10/17/85 

39.00 

5103.86 

16.46 

27040 

ALL 

10/15/85 

33.60 

5121 .21 

2.91 

10/17/85 

33.50 

5121.31 

3.01 

27041 

ALL 

10/15/85 

38.50 

5114.01 

1 .31 

10/17/85 

38.30 

5114.21 

1 .51 

27042 

ALL 

10/17/85 

54.20 

5106.82 

20.02 

11/12/85 

54.30 

5106.72 

19.92 

27043 

ALL 

10/14/85 

40.00 

5104.07 

16.77 

10/17/85 

39.90 

5104. 17 

16.87 

27044 

ALL 

10/14/85 

35.60 

5100.44 

15.04 

10/17/85 

35.50 

5100.54 

15.14 

27045 

ALL 

10/14/85 

43.30 

5094.93 

26.23 

10/17/85 

43.40 

5094.83 

26.13 

27049 

DEN 

10/15/85 

37.30 

5142.94 

2.24 

10/17/85 

37.00 

5143.24 

2.54 

27050 

ALL 

10/15/85 

42.30 

5127.94 

3.84 

DRY 

10/17/85 

42.30 

5127.94 

3.84 

DRY 

27051 

ALL 

10/15/85 

40. 10 

5129.53 

15.83 

10/17/85 

40.00 

5129.63 

15.93 

27053 

ALL 

10/15/85 

0.00 

0.00 

DRY 

10/23/85 

0.00 

0.00 

DRY  @54' 

27054 

DEN 

10/15/85 

54.90 

5102.52 

14.42 

10/23/85 

54.80 

5102.62 

14.52 

27055 

DEN 

10/15/85 

59.70 

5098.04 

10.04 

10/23/85 

59.60 

5098. 14 

10.14 

27056 

ALL 

10/15/85 

0.00 

0.00 

DRY 

10/23/85 

42.20 

5098.68 

4.18 

DRY 

27057 

DEN 

10/15/85 

43.40 

5098. 13 

3.13 

R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

27057 

DEN 

10/23/85 

43.70 

5097.83 

2.83 

27058 

DEN 

10/15/85 

10/23/85 

42.70 

43.80 

5098.70 

5097.60 

3.60 

2.50 

27059 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

24.60 

24.50 

5127.45 

5127.55 

27060 

DEN 

10/15/85 

10/23/85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27061 

DEN 

10/15/85 

10/23/85 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27062 

ALL 

10/14/85 

10/23/85 

41 .90 
42.40 

5094.24 

5093.74 

5.24 

4.74 

27063 

ALL 

10/14/85 

37.70 

5094.30 

26.00 

27064 

ALL 

10/14/85 

39.20 

5094.81 

26.51 

27066 

ALL 

10/14/85 

10/23/85 

39.10 

39.20 

5094.70 

5094.60 

26.40 

26.30 

27068 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

38.60 

38.60 

5095.10 

5095.10 

29.50 

29.50 

27070 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

39.80 

39.00 

5094.45 

5095.25 

28. 15 
28.95 

27071 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

39.50 

39.50 

5095.49 

5095.49 

28.69 

28.69 

27072 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

36.20 

36.10 

5096.61 

5096.71 

29.71 

29.81 

27073 

ALL 

10/23/85 

11/12/85 

46.70 

0.00 

5098.74 

0.00 

10.74 

27074 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

40.90 

40.80 

5097.41 

5097.51 

9.11 

9.21 

27075 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

49.40 

49.40 

5096.43 

5096.43 

14.23 

14.23 

27076 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

50.00 

50.00 

5096.43 

5096.43 

13.93 

13.93 

27077 

ALL 

10/15/85 

10/23/85 

49.40 

49.40 

5095.94 

5095.94 

11.14 

11.14 

27078 

ALL 

10/15/85 

48.30 

5095.92 

5.02 

REMARKS 


DRY 

DRY 

CLOGGED 

BLOCKED 

DRY 

BLOCKED 


NOT  FOUND 


R. I .C. 

WATER 

LEVEL  DATA 

1st  QTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27078 

ALL 

10/23/85 

48.30 

5095.92 

5.02 

27079 

ALL 

10/15/85 

29.80 

5120.12 

3.22 

10/23/85 

29.70 

5120.22 

3.32 

27080 

ALL 

10/23/85 

28.20 

5120.42 

4.82 

11/12/85 

28.80 

51 19.82 

4.22 

27081 

ALL 

10/15/85 

31  .20 

5119.29 

2.79 

10/23/85 

31.20 

51 19.29 

2.79 

27082 

ALL 

10/15/85 

40.00 

5111.75 

3.35 

10/23/85 

39.90 

5111.85 

3.45 

27083 

ALL 

10/23/85 

45.10 

5104.82 

6.12 

11/12/85 

45.30 

5104.62 

5.92 

28001 

ALL 

11/11/85 

0.00 

0.00 

NOT  FOUND 

28002 

ALL 

10/14/85 

30.90 

5096.82 

23.22 

28003 

ALL 

11/11/85 

37.70 

5096.87 

23.17 

28004 

ALL 

11/11/85 

43.80 

5097.24 

23.24 

28005 

ALL 

10/14/85 

38.30 

5097.89 

22.09 

28006 

ALL 

11/11/85 

37.00 

5098.19 

22.39 

28007 

ALL 

11/11/85 

37.30 

5098.62 

21.02 

28008 

ALL 

10/11/85 

39.30 

5098.66 

18. 16 

2801  1 

ALL 

11/11/85 

40. 10 

5099.89 

18.79 

28012 

ALL 

10/11/85 

34.30 

5100.22 

14.82 

MUDDY 

28013 

ALL 

11/11/85 

37.30 

5100.05 

12.25 

28014 

ALL 

11/11/85 

44.60 

5100.08 

14.58 

28015 

ALL 

10/11/85 

45. 10 

5100.50 

15. 10 

28018 

ALL 

10/11/85 

47.80 

5100.96 

7.96 

28020 

ALL 

10/11/85 

42.80 

5101.06 

10.36 

28021 

ALL 

10/11/85 

43.80 

5100.50 

7.50 

28022 

ALL 

10/14/85 

40.00 

5103.58 

15.78 

28023 

ALL 

10/14/85 

35.90 

5098.33 

18.13 

R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOO 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

28024 

ALL 

10/14/85 

35.90 

5098.31 

18.11 

28025 

DEN 

10/14/85 

37.90 

5096.81 

16.61 

28026 

DEN 

10/14/85 

37.80 

5096.84 

16.54 

28027 

ALL 

10/11/85 

39.90 

5100.70 

9.30 

28028 

DEN 

10/11/85 

41.80 

5100.47 

8.77 

28029 

DEN 

10/11/85 

43.30 

5098.23 

6.53 

28030 

ALL 

11/11/85 

42.20 

5100.95 

28503 

ALL 

11/11/85 

48.40 

5107.10 

13.20 

28513 

ALL 

11/11/85 

37.60 

5104.08 

6.68 

37330 

10/17/85 

32.20 

5094.55 

37331 

10/17/85 

32.50 

5094.29 

37332 

10/17/85 

46.60 

5089.98 

37333 

10/17/85 

38.70 

5090.54 

37334 

10/17/85 

39.90 

5093.14 

37335 

10/17/85 

31.80 

5090.91 

37336 

10/17/85 

19.80 

5075.98 

37337 

10/17/85 

23.80 

5070.76 

REMARKS 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FYB6 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

22001 

ALL 

03/10/86 

22002 

DEN 

03/11/86 

03/12/86 

22003 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

22004 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

22005 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

22006 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

22007 

ALL 

03/11/86 

22008 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

22010 

ALL 

01/22/86 

02/07/86 

02/13/86 

02/18/86 

02/26/86 

03/04/86 

03/11/86 

03/18/86 

03/26/86 

22011 

ALL 

03/10/86 

22012 

DEN 

03/10/86 

03/12/86 

22014 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

22015 

ALL 

01/22/86 

02/07/86 

02/13/86 

02/18/86 

02/26/86 

03/04/86 

03/11/86 

03/12/86 

03/18/86 

03/26/86 

22016 

ALL 

01/22/86 

DEPTH 

WATER 

SAT 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

42.17 

5111.14 

7.24 

52.52 

5096. 19 

52.70 

5096.01 

32.30 

5092.48 

27.68 

32.40 

5092.38 

27.58 

29.80 

5106.59 

1 .19 

30.10 

5106.29 

0.89 

41.61 

5087.26 

3.26 

41 .70 

5087. 17 

3.17 

20.63 

5109.46 

3.26 

20.50 

5109.59 

3.39 

39.06 

5107.78 

0.38 

40.07 

5092.15 

23.85 

40.20 

5092.02 

23.72 

33.02 

5091 .47 

11.17 

32.75 

5091 .74 

11.44 

32.50 

5091 .99 

11.69 

33.00 

5091 .49 

11.19 

32.08 

5092.41 

12.11 

32.08 

5092.41 

12.11 

32.38 

5092. 1 1 

11.81 

33.00 

5091 .49 

11.19 

32.29 

5092.20 

11.90 

42.00 

51 12.04 

3.74 

26.42 

5143.81 

0.81 

26.40 

5143.83 

0.83 

37.05 

5132.70 

37.20 

5132.55 

44.42 

5088.00 

8.60 

44.83 

5087.59 

8. 19 

44.96 

5087.46 

8.06 

44.96 

5087.46 

8.06 

45.04 

5087.38 

7.98 

45.04 

5087.38 

7.98 

45.08 

5087.34 

7.94 

45.40 

5087.02 

7.62 

44.96 

5087.46 

8.06 

45.08 

5087.34 

7.94 

43.79 

5088.06 

5.76 

REMARKS 


DRV 

DRY 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22016 

ALL 

02/07/86 

42.04 

5089.81 

7.51 

02/13/86 

44.33 

5087.52 

5.22 

02/18/86 

44.31 

5087.54 

5.24 

02/26/86 

44.38 

5087.47 

5.17 

03/04/86 

44.46 

5087.39 

5.09 

03/11/86 

44.50 

5087.35 

5.05 

03/12/86 

44.60 

5087.25 

4.95 

03/18/86 

44.31 

5087.54 

5.24 

03/26/86 

44.46 

5087.39 

5.09 

22017 

ALL 

01/22/86 

44.02 

5088.17 

10.57 

02/07/86 

44.38 

5087.81 

10.21 

02/13/86 

44.50 

5087.69 

10.09 

02/18/86 

44.50 

5087.69 

10.09 

02/26/86 

44.58 

5087.61 

10.01 

03/04/86 

44.63 

5087.56 

9.96 

03/11/86 

44.67 

5087.52 

9.92 

03/12/86 

44.80 

5087.39 

9.79 

03/18/86 

44.50 

5087.69 

10.09. 

03/26/86 

44.67 

5087.52 

9.92 

22018 

ALL 

01/22/86 

38.08 

5088. 19 

4.B9 

02/07/86 

38.33 

5087.94 

4.64 

02/13/86 

38.42 

5087.85 

4.55 

02/18/86 

38.42 

5087.85 

4.55 

02/26/86 

38.50 

5087.77 

4.47 

03/04/86 

38.54 

5087.73 

4.43 

03/11/86 

38.58 

5087.69 

4.39 

03/12/86 

38.90 

5087.37 

4.07 

03/18/86 

38.42 

5087.85 

4.55 

03/26/86 

38.54 

5087.73 

4.43 

22019 

ALL 

01/22/86 

31.46 

5091 .68 

23.18 

02/07/86 

31 .38 

5091 .76 

23.26 

02/13/86 

30.92 

5092.22 

23.72 

02/18/86 

31  .83 

5091 .31 

22.81 

02/26/86 

30.79 

5092.35 

23.85 

03/04/86 

30.79 

5092.35 

23.85 

03/11/86 

31.08 

5092.06 

23.56 

03/12/86 

30.70 

5092.44 

23.94 

03/18/86 

31 .83 

5091.31 

22.81 

03/26/86 

30.92 

5092.22 

23.72 

22020 

ALL 

03/11/86 

31 .06 

5092.63 

28.73 

03/12/86 

30.90 

5092.79 

28.89 

22021 

ALL 

03/12/86 

30.80 

5092.69 

28.69 

22022 

ALL 

03/12/86 

31  .00 

5092.34 

28.24 

22023 

DEN 

03/12/86 

32.90 

5091 .20 

26.70 

22024 

DEN 

03/12/86 

33.20 

5090.69 

26.09 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FV86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22025 

ALL 

03/10/86 

47,53 

5109.35 

DRY 

03/19/86 

47.80 

5109.08 

DRY 

22027 

DEN 

03/10/86 

48.79 

5109.09 

03/12/86 

48.80 

5109.08 

22028 

DEN 

03/10/86 

55.02 

5102.56 

03/12/86 

55.50 

5102.08 

22029 

ALL 

03/11/86 

32.35 

51  10.87 

DRY 

03/12/86 

32.40 

5110.82 

DRY 

22030 

DEN 

03/11/86 

41  .58 

5102.71 

03/12/86 

41  .50 

5102.79 

22031 

DEN 

03/11/86 

45.  14 

5098.40 

03/12/86 

45.20 

5098.34 

22035 

ALL 

01/22/86 

31.96 

5093.52 

28.42 

02/07/86 

32.25 

5093.23 

28.13 

02/13/86 

32.29 

5093. 19 

28.09 

02/18/86 

32.17 

5093.31 

28.21 

02/26/86 

32.25 

5093.23 

28.13 

03/04/86 

32.83 

5092.65 

27.55 

03/11/86 

32.46 

5093.02 

27.92 

03/18/86 

32.17 

5093.31 

28.21 

03/26/86 

32.33 

5093.15 

28.05 

22038 

ALL 

01/22/86 

30.92 

5092.96 

27.36 

02/07/86 

31 .08 

5092.80 

27.20 

02/13/86 

30.83 

5093.05 

27.45 

02/18/86 

30.75 

5093. 13 

27.53 

02/26/86 

31 .08 

5092.80 

27.20 

03/04/86 

31 .06 

5092.82 

27.22 

03/11/86 

31.17 

5092.71 

27.11 

03/18/86 

30.75 

5093.13 

27.53 

03/26/86 

31  .08 

5092.80 

27.20 

22043 

ALL 

03/11/86 

33.18 

5093.23 

26.63 

22044 

ALL 

03/11/86 

33.63 

5107.59 

1 .39 

22045 

ALL 

03/12/86 

36.70 

5092.04 

22.74 

22049 

ALL 

03/10/86 

37.09 

5110.30 

1 .60 

03/12/86 

37.10 

51 10.29 

1 .59 

22050 

ALL 

03/10/86 

38.28 

5104.32 

DRY 

03/12/86 

38.40 

5104.20 

DRY 

22051 

ALL 

03/11/86 

46.62 

5090.20 

5.60 

03/12/86 

46.90 

5089.92 

5.32 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<TQC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22052 

ALL 

03/11/86 

44.93 

5090.98 

2.18 

03/12/86 

45.00 

5090.91 

2.11 

22053 

ALL 

03/11/86 

48.07 

5089.19 

1.29 

03/12/86 

48.30 

5088.96 

1 .06 

22054 

ALL 

03/12/86 

41 .80 

5112.57 

3.87 

22055 

ALL 

03/10/86 

46.08 

5112.29 

2.19 

22056 

ALL 

01/22/86 

33.75 

5093.50 

23.30 

02/07/86 

34.17 

5093.08 

22.88 

02/13/86 

34.17 

5093.08 

22.88 

02/18/86 

34.00 

5093.25 

23.05 

02/26/86 

34.13 

5093.12 

22.92 

03/04/86 

34.58 

5092.67 

22.47 

03/11/86 

34.42 

5092.83 

22.63 

03/12/86 

34.50 

5092.75 

22.55 

03/18/86 

34.00 

5093.25 

23.05 

03/26/86 

34.33 

5092.92 

22.72 

22057 

ALL 

01/22/86 

31.25 

5093.15 

12.35 

02/07/86 

31.21 

5093.19 

12.39 

02/13/86 

31 .33 

5093.07 

12.27 

02/18/86 

30.96 

5093.44 

12.64 

02/26/86 

31  .04 

5093.36 

12.56 

03/04/86 

32.17 

5092.23 

11.43 

03/11/86 

31.00 

5093.40 

12.60 

03/18/86 

30.96 

5093.44 

12.64 

03/26/86 

31 .04 

5093.36 

12.56 

22059 

ALL 

03/13/86 

47.00 

5087.06 

7.56 

22060 

ALL 

03/13/86 

30.60 

5106.32 

1 .82 

22061 

ALL 

01/22/86 

33.46 

5092.67 

21.87 

02/07/86 

33.75 

5092.38 

21.58 

02/14/86 

34.17 

5091 .96 

21.16 

02/18/86 

33.75 

5092.38 

21.58 

02/26/86 

33.75 

5092.38 

21.58 

03/04/86 

33.46 

5092.67 

21.87 

MEAS  @GRND 

03/11/86 

33.58 

5092.55 

21  .75 

03/18/86 

33.75 

5092.38 

21.58 

03/26/86 

33.50 

5092.63 

21 .83 

22062 

ALL 

01/22/86 

37.92 

5092.20 

22.70 

02/07/86 

38.33 

5091 .79 

22.29 

02/14/86 

38.08 

5092.04 

22.54 

02/18/86 

38.13 

5091.99 

22.49 

02/26/86 

38.21 

5091 .91 

22.41 

03/04/86 

37.46 

5092.66 

23.16 

03/11/86 

37.75 

5092.37 

22.87 

WATER 

LEVEL  DATA 

2nd  QTR 

FY86 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22062 

ALL 

03/18/86 

38.13 

5091.99 

22.49 

03/26/86 

38.00 

5092.12 

22.62 

22063 

ALL 

01/22/86 

36.50 

5091 .07 

19.67 

02/07/86 

36.75 

5090.82 

19.42 

02/14/86 

36.08 

5091 .49 

20.09 

02/18/86 

35.54 

5092.03 

20.63 

02/26/86 

36.50 

5091 .07 

19.67 

03/04/86 

35.08 

5092.49 

21.09 

03/11/86 

35.75 

5091 .82 

20.42 

03/18/86 

35.54 

5092.03 

20.63 

03/26/86 

35.92 

5091 .65 

20.25 

22064 

ALL 

01/22/86 

41 .96 

5085.47 

9.67 

02/07/86 

41 .33 

5086. 10 

10.30 

02/14/86 

40.92 

5086.51 

10.71 

02/18/86 

41.00 

5086.43 

10.63 

02/26/86 

41 .00 

5086.43 

10.63 

03/04/86 

39.71 

5087.72 

11.92 

03/11/86 

41.50 

5085.93 

10. 13 

03/18/86 

41.00 

5086.43 

10.63 

03/26/86 

40.75 

5086.68 

10.88 

22066 

ALL 

01/22/86 

42.54 

5089.45 

5.05 

02/07/86 

42.17 

5089.82 

5.42 

02/14/86 

42.33 

5089.66 

5.26 

02/18/86 

42.75 

5089.24 

4.84 

02/26/86 

42.88 

5089.1 1 

4.71 

03/04/86 

42.83 

5089.16 

4.76 

03/11/86 

42.67 

5089.32 

4.92 

03/18/86 

42.75 

5089.24 

4.84 

03/26/86 

42.42 

5089.57 

5.17 

22068 

ALL 

01/22/86 

42.00 

5088.97 

10.87 

02/07/86 

44.50 

5086.47 

8.37 

02/14/86 

41.67 

5089.30 

11.20 

02/18/86 

42.17 

5088.80 

10.70 

02/26/86 

42.38 

5088.59 

10.49 

03/04/86 

42.17 

5088.80 

10.70 

03/11/86 

41.83 

5089. 14 

11.04 

03/18/86 

42.17 

5088.80 

10.70 

03/26/86 

41 .75 

5089.22 

11.12 

22069 

ALL 

01/22/86 

47.04 

5087.24 

5.54 

02/07/86 

46.17 

5088.1 1 

6.41 

02/14/86 

46.33 

5087.95 

6.25 

02/18/86 

47. 17 

5087.1 1 

5.41 

02/26/86 

47.42 

5086.86 

5.16 

03/04/86 

46.92 

5087.36 

5.66 

03/11/86 

46.42 

5087.86 

6.16 

03/18/86 

47.17 

5087.1  1 

5.41 

03/26/86 

46.50 

5087.78 

6.08 

R.  I  .C. 

WATER  LEVEL  DATA 

2nd  QTR  FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22071 

ALL 

01/22/86 

31 .02 

5104.39 

6.79 

02/07/86 

31 .00 

5104.41 

6.81 

02/14/86 

31 .04 

5104.37 

6.77 

02/18/86 

31 .00 

5104.41 

6.81 

02/26/86 

31 .04 

5104.37 

6.77 

03/04/86 

31.08 

5104.33 

6.73 

03/11/86 

31 .04 

5104.37 

6.77 

03/18/86 

31.00 

5104.41 

6.81 

03/26/86 

31  .08 

5104.33 

6.73 

22073 

ALL 

03/04/86 

46.58 

5087.27 

6.27 

22074 

ALL 

01/22/86 

45.21 

5088.00 

4.80 

02/07/86 

45.58 

5087.63 

4.43 

02/13/86 

45.67 

5087.54 

4.34 

02/18/86 

45.75 

5087.46 

4.26 

02/26/86 

45.79 

5087.42 

4.22 

03/04/86 

45.83 

5087.38 

4.18 

03/11/86 

45.88 

5087.33 

4.13 

03/18/86 

45.75 

5087.46 

4.26 

03/26/86 

45.83 

5087.38 

4.18 

22076 

ALL 

01/22/86 

33.71 

5092. 5B 

14.58 

02/07/86 

33.54 

5092.75 

14.75 

02/13/86 

33.79 

5092.50 

14.50 

02/18/86 

33.25 

5093.04 

15.04 

02/26/86 

34.38 

5091 .91 

13.91 

03/04/86 

34.13 

5092. 16 

14. 16 

03/11/86 

33.50 

5092.79 

14.79 

03/18/86 

33.25 

5093.04 

15.04 

03/26/86 

33.38 

5092.91 

14.91 

22078 

ALL 

01/22/86 

31.88 

0.00 

02/07/86 

32.17 

0.00 

02/13/86 

32.17 

0.00 

02/18/86 

31 .96 

0.00 

02/26/86 

32.04 

0.00 

03/11/86 

32.17 

0.00 

03/18/86 

31 .96 

0.00 

03/26/86 

32.00 

0.00 

27001 

ALL 

10/22/85 

35.00 

5093.94 

14.54 

03/12/86 

36.22 

5092.72 

13.32 

27002 

ALL 

03/11/86 

41 .40 

5094.92 

30.42 

03/12/86 

41.38 

5094.94 

30.44 

27003 

ALL 

03/11/86 

48.20 

5097.83 

13.93 

03/12/86 

48.03 

5098.00 

14.10 

27004 

ALL 

03/10/86 

35.80 

5092.77 

9.17 

03/12/86 

36.11 

5092.46 

8.86 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY86 


WELL 

NO 

27005 

27006 

27007 

27008 

27009 

27010 

2701  1 

27012 

27013 

27014 

27015 

27016 

27017 

27018 

27019 

27020 

27021 

27022 

27023 

27024 

27025 


AGUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

37.10 

36.95 

5093.30 

5093.45 

9.00 

9.15 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

35.90 

35.71 

5094.14 

5094.33 

9.04 

9.23 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

35.20 

35.58 

5094.45 

5094.07 

11.75 

11.37 

ALL 

03/12/86 

36.86 

5094.87 

11.57 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

38.60 

38.53 

5095.30 

5095.37 

15.80 

15.87 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

35.80 

35.68 

5092.41 

5092.53 

23.21 

23.33 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

37.60 

37.55 

5092.58 

5092.63 

19.58 

19.63 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

25.50 

25.23 

5143.34 

5143.61 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

26.40 

26.38 

5140.89 

5140.91 

DEN 

03/13/86 

26.65 

5147.76 

0.96 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

25.20 

25.15 

5144.65 

5144.70 

DEN 

03/13/86 

21 .18 

5144.77 

5.87 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

20.10 

19.94 

5148.24 

5148.40 

1  .64 

1  .80 

DEN 

03/13/86 

20.94 

5148.24 

2.24 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

21.70 

22.53 

5150.75 

5149.92 

3.75 

2.92 

ALL 

03/13/86 

32.26 

5142.85 

DEN 

03/13/86 

22.64 

5144.32 

DEN 

03/13/86 

17.53 

5146.03 

DEN 

03/13/86 

39.45 

5129.32 

DEN 

03/13/86 

36 . 53 

5126.25 

6.15 

DEN 

03/11/86 

39.70 

5126.65 

3.25 

REMARKS 


DRY 

DRY 

DRY 

DRY 


DRY 

DRY 


DRY 

DRY 

DRY 

DRY 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FY86 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

27025 

DEN 

03/13/86 

39.67 

5126.68 

3.28 

27026 

DEN 

03/13/86 

32.16 

5125.62 

2.22 

27027 

DEN 

03/13/86 

33.27 

5125.67 

4.47 

27028 

ALL 

03/13/86 

35.69 

5125.55 

4.05 

27029 

DEN 

03/13/86 

0.00 

0.00 

27030 

DEN 

03/13/86 

44.38 

5120.97 

0.27 

27031 

DEN 

03/13/86 

41 .02 

5119.75 

4.55 

27032 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

50.80 

51.49 

5118.25 

5117.56 

27033 

DEN 

03/13/86 

57.38 

5116.35 

0.35 

27034 

DEN 

03/13/86 

60.52 

51 13.71 

0.31 

27035 

DEN 

03/13/86 

65.28 

5113.23 

5.53 

27036 

DEN 

03/13/86 

62.20 

51 1 1 .84 

4.74 

27037 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

39.40 

39.20 

5103.46 

5103.66 

16.06 

16.26 

27040 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

33.30 

33.17 

5121.51 
5121 .64 

3.21 

3.34 

27041 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

38.40 

38.26 

5114.11 

5114.25 

1 .41 
1  .55 

27042 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

54.40 

54.17 

5106.62 

5106.85 

19.82 

20.05 

27043 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

40.10 

39.98 

5103.97 

5104.09 

16.67 

16.79 

27044 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

36.00 

35.87 

5100.04 
5100. 17 

14.64 

14.77 

27045 

ALL 

03/13/86 

43.98 

5094.25 

25.55 

27049 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

36.90 

36.69 

5143.34 

5143.55 

2.64 

2.85 

27050 

ALL 

03/13/86 

42.39 

5127.85 

3.75 

27051 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

40.20 

39.93 

5129.43 

5129.70 

15.73 

16.00 

REMARKS 


DRY 

DESTROYED 


DRY 

DRY 


DRY 


R.  I  -C 


WATER  LEVEL  DATA  2nd  QTR  FYB6 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

27053 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

54.70 

54.47 

5102.51 

5102.74 

14.11 

14.34 

27054 

DEN 

03/13/86 

59.60 

5097.82 

9.72 

27055 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

59.90 

59.69 

5097.84 

5098.05 

9.84 

10.05 

27056 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

42.30 

42.26 

5098.58 

5098.62 

4.08 

4.12 

27057 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

43.70 

43.52 

5097.83 

5098.01 

2.83 

3.01 

27058 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

42.90 

42.80 

5098.50 

5098.60 

3.40 

3.50 

27059 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

24.70 

24.67 

5127.35 

5127.38 

27060 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27061 

DEN 

03/11/86 

03/13/86 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

27062 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

42.80 

42.77 

5093.34 

5093.37 

4.34 

4.37 

27063 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

38.50 

38.56 

5093.50 

5093.44 

25.20 

25.14 

27064 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

40.00 

40.03 

5094.01 

5093.98 

25.71 

25.68 

27066 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

39.90 

39.86 

5093.90 

5093.94 

25.60 

25.64 

27068 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

39.40 

39.31 

5094.30 

5094.39 

28.70 

28.79 

27070 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

39.80 

39.67 

5094.45 

5094.58 

28. 15 
28.28 

27071 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

40.20 

40.12 

5094.79 

5094.87 

27.99 

28.07 

27072 

ALL 

03/11/86 

03/12/86 

36.90 

36.78 

5095.91 

5096.03 

29.01 

29.13 

27073 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

0.00 

47.18 

0.00 

5098.26 

10.26 

REMARKS 


RESTRICTIVE? 


DRY 

DRY 


DRY 

DRY 

BLOCKED 
PLUGGED@9 . 7 ' 

BLOCKED 
PLUG.  @27.5' 


NOT  FOUND 


1 

R. I -C. 

WATER  LEVEL  DATA 

2nd  QTR  FY86 

1 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

REMARKS 

1 

27074 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

41.50 

41.38 

5096.81 

5096.93 

8.51 

8.63 

1 

27075 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

49.80 

49.68 

5096.03 

5096.15 

13.83 

13.95 

1 

27076 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

51.00 

50.56 

5095.43 

5095.87 

12.93 

13.37 

1 

27077 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

49.90 

49.69 

5095.44 

5095.65 

10.64 

10.85 

E 

27078 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

49.00 

48.85 

5095.22 

5095.37 

4.32 

4.47 

1 

27079 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

29.90 

29.75 

5120.02 

5120.17 

3.12 

3.27 

■ 

| 

27080 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

28.40 

28.26 

5120.22 

5120.36 

4.62 

4.76 

27081 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

31 .30 
31 . 10 

5119.19 

51 19.39 

2.69 

2.89 

1 

27082 

ALL 

03/11/86 

03/13/86 

39.90 

39.76 

51 1 1 .B5 

51 1 1.99 

3.45 

3.59 

1 

27083 

ALL 

03/12/86 

03/13/86 

45.30 

45.22 

5104.62 

5104.70 

5.92 

6.00 

1 

28001 

ALL 

03/10/86 

0.00 

0.00 

NOT  FOUND 

1 

28002 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

31 .40 
31.45 

5096.32 

5096.27 

22.72 

22.67 

I 

28003 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

38.00 

38.00 

5096.57 

5096.57 

22.87 

22.87 

I 

■ 

28004 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

44.00 

43.99 

5097.04 

5097.05 

23.04 

23.05 

28005 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

38.60 

38.68 

5097.59 

5097.51 

21 .79 
21 .71 

1 

28006 

ALL 

03/10/86 

03/12/86 

37.20 

37.26 

5097.99 

5097.93 

22.19 

22.13 

1 

28007 

ALL 

03/10/86 

37.70 

5098.22 

20.62 

28008 

ALL 

03/10/86 

39.50 

5098.46 

17.96 

1 

1 

28009 

ALL 

03/10/86 

33.70 

5099. 12 

19.12 

m 

a 

1— 1 

a 

n 

WATER 

LEVEL  DATA 

2nd  QTR 

FY86 

r 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

■ 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS  | 

28011 

ALL 

03/10/86 

40.10 

5099.89 

18.79 

1 

28012 

ALL 

03/10/86 

34.40 

5100.12 

14.72 

■ 

28013 

ALL 

03/10/86 

37.00 

5100.35 

12.55 

1 

28015 

ALL 

03/10/86 

44.90 

5100.70 

15.30 

1 

28018 

ALL 

03/10/86 

47.10 

5101 .66 

8 . 66 

■ 

28020 

ALL 

03/10/86 

41.90 

5101 .96 

11.26 

1 

28021 

ALL 

03/10/86 

42.60 

5101 .70 

8.70 

M 

28022 

ALL 

03/10/86 

40.00 

5103.58 

15.78 

1 

28023 

ALL 

03/10/86 

36.10 

5098.13 

17.93 

■ 

03/12/86 

36.19 

5098.04 

17.84 

1 

28024 

ALL 

03/10/86 

36.10 

5098.1 1 

17.91 

03/12/86 

36. 18 

5098.03 

17.83 

1 

28025 

DEN 

03/10/86 

38.00 

5096.71 

16.51 

03/12/86 

38.04 

5096.67 

16.47 

| 

28026 

DEN 

03/10/86 

38.00 

5096.64 

16.34 

03/12/86 

38.05 

5096.59 

16.29 

1 

28027 

ALL 

03/10/86 

39.60 

5101 .00 

9.60 

1 

28028 

DEN 

03/10/86 

41.70 

5100.57 

8.87 

1 

28029 

DEN 

03/10/86 

43. 10 

5098.43 

6.73 

CASE  BROKEN 

■ 

28030 

ALL 

03/10/86 

41.20 

5101 .95 

28503 

ALL 

03/10/86 

47.40 

5108. 10 

14.20 

1 

28513 

ALL 

03/10/86 

36.60 

5105.08 

7.68 

1 

37332 

03/07/86 

49.90 

5086.68 

| 

37333 

03/07/86 

41.98 

5087.26 

37335 

03/07/86 

33.90 

5088.81 

1 

37345 

03/07/86 

32.15 

5071 .45 

■ 

37360 

03/07/86 

35.35 

5080.95 

1 

37361 

03/07/86 

29.78 

5062.42 

1 

1 

R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC  ) 

ELEV 

THICK 

22002 

DEN 

06/05/86 

52.55 

5096.16 

22003 

ALL 

06/05/86 

31 .50 

5093.28 

28.48 

22004 

ALL 

06/05/86 

29.80 

5106.59 

1  .  19 

22005 

ALL 

06/05/86 

40.73 

5088.14 

4.14 

22006 

ALL 

06/05/86 

20.36 

5109.73 

3.53 

22008 

ALL 

06/05/86 

40.30 

5091.92 

23.62 

22010 

ALL 

04/02/86 

32.33 

5092. 16 

11.86 

04/10/86 

32.00 

5092.49 

12.19 

04/16/86 

31 .92 

5092.57 

12.27 

04/25/86 

32.92 

5091 .57 

11.27 

05/01/86 

32.17 

5092.32 

12.02 

05/08/86 

32.08 

5092.41 

12.11 

05/14/86 

32.00 

5092.49 

12.19 

05/21/86 

31 .96 

5092.53 

12.23 

05/28/86 

31.67 

5092.82 

12.52 

06/04/86 

31.58 

5092.91 

12.61 

06/11/86 

32.08 

5092.41 

12.11 

06/18/86 

32.25 

5092.24 

1 1  .94 

06/25/86 

32.00 

5092.49 

12.19 

22012 

DEN 

06/05/86 

26.44 

5143.79 

0.79 

22014 

ALL 

06/05/86 

37.13 

5132.62 

22015 

ALL 

04/02/86 

45.08 

5087.34 

7.94 

04/10/86 

45.25 

5087.17 

7.77 

04/16/86 

45.17 

5087.25 

7.85 

04/25/86 

45. 17 

5087.25 

7.85 

05/01/86 

44.92 

5087.50 

8.10 

05/08/86 

45.00 

5087.42 

8.02 

05/14/86 

45.08 

5087.34 

7.94 

05/21/86 

45.00 

5087.42 

8.02 

05/28/86 

44.83 

5087.59 

8.19 

06/04/86 

44.63 

5087.79 

8.39 

06/05/86 

44.69 

5087.73 

8.33 

06/11/86 

44.17 

5088.25 

8.85 

06/18/86 

43.71 

5088.71 

9.31 

06/25/86 

43.33 

5089.09 

9.69 

22016 

ALL 

04/02/86 

44.46 

5087.39 

5.09 

04/10/86 

44.54 

5087.31 

5.01 

04/16/86 

44.58 

5087.27 

4.97 

04/25/86 

44.25 

5087.60 

5.30 

05/01/86 

44.25 

5087.60 

5.30 

05/08/86 

44.42 

5087.43 

5.13 

05/14/86 

44.50 

5087.35 

5.05 

REMARKS 


DRY 


c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY86 

WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

22016 

ALL 

05/21/86 

44.38 

5087.47 

5. 17 

05/28/86 

44.17 

5087.68 

5.38 

06/04/86 

44.00 

5087.85 

5.55 

06/05/86 

43.91 

5087.94 

5.64 

06/11/86 

43.54 

5088.31 

6.01 

06/18/86 

43.08 

5088.77 

6.47 

06/25/86 

42.71 

5089.14 

6.84 

22017 

ALL 

04/02/86 

44.67 

5087.52 

9.92 

04/10/86 

44.75 

5087.44 

9.84 

04/16/86 

44.75 

5087.44 

9.84 

04/25/86 

44.42 

5087.77 

10.17 

05/01/86 

44.50 

5087.69 

10.09 

05/08/86 

44.58 

5087.61 

10.01 

05/14/86 

44.67 

5087.52 

9.92 

05/21/86 

44.58 

5087.61 

10.01 

05/28/86 

44.38 

5087.81 

10.21 

06/04/86 

44.17 

5088.02 

10.42 

06/05/86 

44.09 

5088.10 

10.50 

06/11/86 

43.75 

5088.44 

10.84 

06/18/86 

43.33 

5088.86 

11.26 

06/25/86 

43.00 

5089.19 

11.59 

22018 

ALL 

04/02/86 

38.54 

5087.73 

4.43 

04/10/86 

38.58 

5087.69 

4.39 

04/16/86 

38.58 

5087.69 

4.39 

04/25/86 

38.67 

5087.60 

4.30 

05/01/86 

38.42 

5087.85 

4.55 

05/08/86 

38.50 

5087.77 

4.47 

05/14/86 

38.50 

5087.77 

4.47 

05/21/86 

38.46 

5087.81 

4.51 

05/28/86 

38.38 

5087.89 

4.59 

06/04/86 

38.33 

5087.94 

4.64 

06/05/86 

0.00 

0.00 

06/11/86 

38.08 

5088.19 

4.89 

06/18/86 

37.92 

5088.35 

5.05 

06/25/86 

38.08 

5088.19 

4.89 

22019 

ALL 

04/02/86 

31.08 

5092.06 

23.56 

04/10/86 

30.75 

5092.39 

23.89 

04/16/86 

30.33 

5092.81 

24.31 

04/25/86 

30.88 

5092.26 

23.76 

05/01/86 

30.83 

5092.31 

23.81 

05/08/86 

30.83 

5092.31 

23.81 

05/14/86 

30.50 

5092.64 

24.14 

05/21/86 

30.54 

5092.60 

24.10 

05/28/86 

30.38 

5092.76 

24.26 

06/04/86 

30.33 

5092.81 

24.31 

06/05/86 

30.64 

5092.50 

24.00 

06/11/86 

30.58 

5092.56 

24.06 

06/18/86 

30.83 

5092.31 

23.81 

06/25/86 

30.50 

5092.64 

24.14 

REMARKS 


BLOCKED 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22020 

ALL 

08/05/86 

30.50 

5093.19 

29.29 

22021 

ALL 

06/05/86 

30.44 

5093.05 

29.05 

22022 

ALL 

06/05/86 

30.43 

5092.91 

28.81 

22023 

DEN 

06/05/86 

32.54 

5091.56 

27.06 

22024 

DEN 

06/05/86 

32.51 

5091.38 

26.78 

22025 

ALL 

06/05/86 

47.20 

5109.68 

22027 

DEN 

06/05/86 

48.91 

5108.97 

22028 

DEN 

06/05/86 

55.09 

5102.49 

22029 

ALL 

06/05/86 

32.67 

5110.55 

22030 

DEN 

06/05/86 

41 .39 

5102.90 

22031 

DEN 

06/05/86 

45.33 

5098.21 

22035 

ALL 

04/02/86 

32.33 

5093.15 

2B.05 

04/10/86 

32.75 

5092.73 

27.63 

04/16/86 

32.00 

5093.48 

28.38 

04/25/86 

31 .75 

5093.73 

28.63 

05/01/86 

32.29 

5093.19 

28.09 

05/08/86 

32.25 

5093.23 

28.13 

05/14/86 

32.67 

5092.81 

27.71 

05/21/86 

32.50 

5092.98 

27.88 

05/28/86 

31 .83 

5093.65 

28.55 

06/04/86 

31.75 

5093.73 

28.63 

06/11/86 

31 .37 

5094 . 1 1 

29.01 

06/18/86 

31 .83 

5093.65 

28.55 

06/25/86 

31  .33 

5094 . 15 

29.05 

22038 

ALL 

04/02/86 

30.92 

5092.96 

27.36 

04/10/86 

31.17 

5092.71 

27.11 

04/16/86 

30.67 

5093.21 

27.61 

04/25/86 

31 .08 

5092.80 

27.20 

05/01/86 

31 .04 

5092.84 

27.24 

05/08/86 

31 .00 

5092.88 

27.28 

05/14/86 

31 .00 

5092.88 

27.28 

05/21/86 

30.88 

5093.00 

27.40 

05/28/86 

36.54 

5087.34 

21  .74 

06/04/86 

30.50 

5093.38 

27.78 

06/11/86 

30.46 

5093.42 

27.82 

06/18/86 

30.71 

5093.17 

27.57 

06/25/86 

30.42 

5093.46 

27.86 

22045 

ALL 

06/05/86 

38.00 

5090.74 

21 .44 

22049 

ALL 

06/05/86 

37.10 

5110.29 

1 .59 

REMARKS 


DRY 


DRY 


R.  I  „C 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22050 

ALL 

06/05/86 

36.79 

5105.81 

22051 

ALL 

06/05/86 

46.70 

5090.12 

5.52 

22052 

ALL 

06/05/86 

44.84 

5091.07 

2.27 

22053 

ALL 

06/05/86 

46.34 

5090.92 

3.02 

22054 

ALL 

06/05/86 

41 .84 

51  12.53 

3.83 

22056 

ALL 

04/02/86 

34.08 

5093.17 

22.97 

04/10/86 

34.58 

5092.67 

22.47 

04/16/86 

33.83 

5093.42 

23.22 

04/25/86 

33.54 

5093.71 

23.51 

05/01/86 

34.08 

5093.17 

22.97 

05/08/86 

34.00 

5093.25 

23.05 

05/14/86 

34.42 

5092.83 

22.63 

05/21/86 

34.25 

5093.00 

22.80 

05/28/86 

33.67 

5093.58 

23.38 

06/04/86 

33.58 

5093.67 

23.47 

06/05/86 

33.74 

5093.51 

23.31 

06/11/86 

33.13 

5094.12 

23.92 

06/18/86 

33.63 

5093.62 

23.42 

06/25/86 

33.08 

5094.17 

23.97 

22057 

ALL 

04/02/86 

31.08 

5093.32 

12.52 

04/10/86 

31 .42 

5092.98 

12. 18 

04/16/86 

30.50 

5093.90 

13.10 

04/25/86 

30.38 

5094.02 

13.22 

05/01/86 

31.04 

5093.36 

12.56 

05/08/86 

31.00 

5093.40 

12.60 

05/14/86 

31.50 

5092.90 

12.10 

05/21/86 

31  .58 

5092.82 

12.02 

05/28/86 

30.46 

5093.94 

13. 14 

06/04/86 

30.67 

5093.73 

12.93 

06/11/86 

30.46 

5093.94 

13.14 

06/18/86 

31.00 

5093.40 

12.60 

06/25/86 

30.42 

5093.98 

13.18 

22059 

ALL 

06/05/86 

46.22 

5087.84 

8.34 

22060 

ALL 

06/05/86 

30.29 

5106.63 

2.13 

22061 

ALL 

04/02/86 

33.67 

5092.46 

21 .66 

04/10/86 

33.92 

5092.21 

21 .41 

04/16/86 

33.50 

5092.63 

21  .83 

04/25/86 

34.42 

5091 .71 

20.91 

05/01/86 

34.33 

5091 .80 

21.00 

05/08/86 

34.08 

5092.05 

21.25 

05/14/86 

33.54 

5092.59 

21 .79 

05/21/86 

33.83 

5092.30 

21 .50 

05/28/86 

33.83 

5092.30 

21 .50 

REMARKS 


MEAS  @GRND 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

22061 

ALL 

06/04/86 

34.08 

5092.05 

21.25 

06/11/86 

34.29 

5091.84 

21.04 

06/18/86 

34.33 

5091 .80 

21.00 

06/25/86 

34.37 

5091 .76 

20.96 

22062 

ALL 

04/02/86 

37.96 

5092.16 

22.66 

04/10/86 

37.92 

5092.20 

22.70 

04/16/86 

37.75 

5092.37 

22.87 

04/25/86 

38.75 

5091 .37 

21 .87 

05/01/86 

38.75 

5091 .37 

21 .87 

05/08/86 

38.17 

5091.95 

22.45 

05/14/86 

37.58 

5092.54 

23.04 

05/21/86 

37.83 

5092.29 

22.79 

05/28/86 

38.00 

5092.12 

22.62 

06/04/86 

37.92 

5092.20 

22.70 

06/11/86 

38.58 

5091 .54 

22.04 

06/18/86 

38.50 

5091.62 

22. 12 

06/25/86 

38.58 

5091 .54 

22.04 

22063 

ALL 

04/02/86 

36.00 

5091.57 

20. 17 

04/10/86 

35.33 

5092.24 

20.84 

04/16/86 

35.67 

5091 .90 

20.50 

04/25/86 

36.50 

5091 .07 

19.67 

05/01/86 

36.42 

5091 . 15 

19.75 

05/08/86 

36.08 

5091 .49 

20.09 

05/14/86 

35.42 

5092.15 

20.75 

05/21/86 

35.83 

5091 .74 

20.34 

05/28/86 

35.92 

5091 .65 

20.25 

06/04/86 

35.75 

5091 .82 

20.42 

06/11/86 

36.50 

5091 .07 

19.67 

06/18/86 

36.42 

5091 . 15 

19.75 

06/25/86 

36.42 

5091 . 15 

19.75 

22064 

ALL 

04/02/86 

40.75 

5086.68 

10.88 

04/10/86 

39.92 

5087.51 

11.71 

04/16/86 

39.92 

5087.51 

11.71 

04/25/86 

40.75 

5086.68 

10.88 

05/01/86 

40.79 

5086.64 

10.84 

05/08/86 

40.67 

5086.76 

10.96 

05/14/86 

40.29 

5087.14 

11.34 

05/21/86 

41.58 

5085.85 

10.05 

05/28/86 

40.21 

5087.22 

11.42 

06/04/86 

40.00 

5087.43 

11.63 

06/11/86 

42.00 

5085.43 

9.63 

06/18/86 

41 .92 

5085.51 

9.71 

06/25/86 

41 .92 

5085.51 

9.71 

22066 

ALL 

04/02/86 

42.58 

5089.41 

5.01 

04/10/86 

41 .75 

5090.24 

5.84 

04/16/86 

43.50 

5088.49 

4.09 

04/25/86 

42.63 

5089.36 

4.96 

05/01/86 

42.83 

5089. 16 

4.76 

R.I.C.  WATER 

WELL  AQUIF 

NO  TYPE  DATE 


22066  ALL  05/08/86 

05/14/86 

05/21/86 

05/28/86 

06/04/86 

06/11/86 

06/18/86 

06/25/86 

22068  ALL  04/02/86 

04/10/86 

04/16/86 

04/25/86 

05/01/86 

05/08/86 

05/14/86 

05/21/86 

05/28/86 

06/04/86 

06/11/86 

06/18/86 

06/25/86 

22069  ALL  04/02/86 

04/10/86 

04/16/86 

04/25/86 

05/01/86 

05/08/86 

05/14/86 

05/21/86 

05/28/86 

06/04/86 

06/11/86 

06/18/86 

06/25/86 

22071  ALL  04/02/86 
04/10/86 
04/16/86 
04/25/86 
05/01/86 
05/08/86 
05/14/86 
05/21/86 
05/28/86 
06/04/86 
06/11/86 
06/18/86 
06/25/86 

04/02/86 


LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


DEPTH 

WATER 

SAT 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

42.75 

5089.24 

4.84 

42.83 

5089. 16 

4.76 

42.21 

5089.78 

5.38 

42.58 

5089.41 

5.01 

42 . 58 

5089.41 

5.01 

42.71 

5089.28 

4,88 

42.71 

5089.28 

4.88 

42.33 

5089.66 

5.26 

41  .83 

5089. 14 

11.04 

39.79 

5091 .18 

13.08 

41 .92 

5089.05 

10.95 

41  .83 

5089.14 

11.04 

42.33 

5088.64 

10.54 

42.00 

5088.97 

10.87 

42. 17 

5088.80 

10.70 

41 .42 

5089 . 55 

11.45 

41  .83 

5089.14 

1  1.04 

41.79 

5089. 18 

11.08 

41.92 

5089.05 

10.95 

42.00 

5088.97 

10.87 

41.75 

5089.22 

11.12 

46.42 

5087.86 

6. 16 

44.25 

5090.03 

8.33 

46.92 

5087.36 

5.66 

46.46 

5087.82 

6. 12 

47.38 

5086.90 

5.20 

47.25 

5087.03 

5.33 

46.92 

5087.36 

5.66 

45.92 

5088.36 

6.66 

46.54 

5087.74 

6.04 

46.54 

5087.74 

6.04 

46.58 

5087.70 

6.00 

46.63 

5087.65 

5.95 

46.63 

5087.65 

5.95 

31 .08 

5104.33 

6.73 

31 .00 

5104.41 

6.81 

31.00 

5104.41 

6.81 

31.04 

5104.37 

6.77 

31 .04 

5104.37 

6.77 

31.08 

5104.33 

6.73 

31 .00 

5104.41 

6.81 

31 .04 

5104.37 

6.77 

31 .08 

5104.33 

6.73 

31 .08 

5104.33 

6.73 

31 .04 

5104.37 

6.77 

31 .08 

5104.33 

6.73 

31 .08 

5104.33 

6.73 

45.83 

5087.38 

4.18 

REMARKS 


22074 


ALL 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FYB6 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<TQC) 

ELEV 

THICK 

22074 

ALL 

04/10/86 

45.96 

5087.25 

4.05 

04/16/86 

45.96 

5087.25 

4.05 

04/25/86 

45.63 

5087.58 

4.38 

05/01/86 

45.67 

5087.54 

4.34 

05/08/86 

45.83 

5087.38 

4.18 

05/14/86 

45.83 

5087.38 

4.18 

05/21/86 

45.79 

5087.42 

4.22 

05/28/86 

45.58 

5087.63 

4.43 

06/04/86 

45.38 

5087.83 

4.63 

06/11/86 

44.88 

5088.33 

5. 13 

06/18/86 

44.42 

5088.79 

5.59 

06/25/86 

44.13 

5089.08 

5.88 

22076 

ALL 

04/02/86 

33.42 

5092.87 

14.87 

04/10/86 

33.54 

5092.75 

14.75 

04/16/86 

32.79 

5093.50 

15.50 

04/25/86 

32.75 

5093.54 

15.54 

05/01/86 

33.25 

5093.04 

15.04 

05/08/86 

33.33 

5092.96 

14.96 

05/14/86 

33.58 

5092.71 

14.71 

05/21/86 

33.58 

5092.71 

14.71 

05/28/86 

32.79 

5093.50 

15.50 

06/04/86 

33.00 

5093.29 

15.29 

06/11/86 

32.88 

5093.41 

15.41 

06/18/86 

33.29 

5093.00 

15.00 

06/25/86 

32.79 

5093.50 

15.50 

22078 

ALL 

04/02/86 

32.08 

0.00 

04/10/86 

32.67 

0.00 

04/16/86 

31.75 

0.00 

04/25/86 

31 .46 

0.00 

05/01/86 

32.08 

0.00 

05/08/86 

32.08 

0.00 

05/14/86 

32.58 

0.00 

05/21/86 

32.58 

0.00 

05/28/86 

31 .58 

0.00 

06/04/86 

31 .58 

0.00 

06/11/86 

31 .17 

0.00 

06/18/86 

31  .71 

0.00 

06/25/86 

31.08 

0.00 

27001 

ALL 

10/22/85 

35.00 

5093.94 

14.54 

27002 

ALL 

06/10/86 

41.70 

5094.62 

30.12 

27003 

ALL 

06/10/86 

48.10 

5097.93 

14.03 

27004 

ALL 

06/10/86 

35.70 

5092.87 

9.27 

27005 

ALL 

06/10/86 

37.00 

5093.40 

9. 10 

27006 

ALL 

06/10/86 

35.90 

5094. 14 

9.04 

REMARKS 


R. I .C. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  GTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27007 

ALL 

06/10/86 

35.10 

5094.55 

11.85 

27009 

ALL 

06/10/86 

38.60 

5095.30 

15.80 

27010 

ALL 

06/10/86 

35.80 

5092.41 

23.21 

2701 1 

ALL 

06/10/86 

37.30 

5092.88 

19.88 

27012 

DEN 

06/10/86 

25.40 

5143.44 

DRY 

27013 

DEN 

06/10/86 

27.00 

5140.29 

DRY 

27015 

DEN 

06/10/86 

25.40 

5144.45 

DRY 

27016 

DEN 

06/10/86 

20.20 

5145.75 

6.85 

27017 

ALL 

06/10/86 

20. 10 

5148.24 

1 .64 

27019 

DEN 

06/10/86 

23.40 

5149.05 

2.05 

27025 

DEN 

06/10/86 

39.90 

5126.45 

3.05 

27028 

ALL 

06/10/86 

35.80 

5125.44 

3.94 

DRY 

27030 

DEN 

06/10/86 

44.60 

5120.75 

0.05 

27032 

ALL 

06/10/86 

0.00 

0.00 

DRY 

27034 

DEN 

06/10/86 

60.50 

5113.73 

0.33 

27037 

ALL 

06/10/86 

39.20 

5103.66 

16.26 

27040 

ALL 

06/10/86 

33.50 

5121 .31 

3.01 

27041 

ALL 

06/10/86 

38.30 

5114.21 

1 .51 

27042 

ALL 

06/10/86 

54.40 

5106.62 

19.82 

27043 

ALL 

06/10/86 

40.00 

5104.07 

16.77 

27044 

ALL 

06/10/86 

35.90 

5100.14 

14.74 

27045 

ALL 

06/10/86 

44.30 

5093.93 

25.23 

27050 

ALL 

06/10/86 

42.60 

5127.64 

3.54 

DRY 

27051 

ALL 

06/10/86 

40.40 

5129.23 

15.53 

27053 

ALL 

06/10/86 

54.80 

5102.41 

14.01 

27054 

DEN 

06/10/86 

55.40 

5102.02 

13.92 

27055 

DEN 

06/10/86 

59.90 

5097.84 

9.84 

^  R.I.C. 

WATER  LEVEL  DATA 

3rd  QTR  FY86 

fi  WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

W  NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27056 

ALL 

06/10/86 

42.60 

5098.28 

3.78 

DRY 

27057 

DEN 

06/10/86 

43.90 

5097.63 

2.63 

27058 

DEN 

06/10/86 

43.00 

5098.40 

3.30 

27059 

ALL 

06/10/86 

24.80 

5127.25 

DRY 

27060 

DEN 

06/10/86 

9.70 

5144.56 

16.76 

BLKD  @9.7 

27061 

DEN 

06/10/86 

27.00 

5126.69 

27062 

ALL 

06/10/86 

43.00 

5093. 14 

4.14 

27063 

ALL 

06/10/86 

38.60 

5093.40 

25.10 

27064 

ALL 

06/10/86 

40.20 

5093.81 

25.51 

27066 

ALL 

06/10/86 

40.00 

5093.80 

25.50 

27068 

ALL 

06/10/86 

39.60 

5094. 10 

28.50 

27070 

ALL 

06/10/86 

39.90 

5094.35 

28.05 

27071 

ALL 

06/10/86 

40.20 

5094.79 

27.99 

27072 

ALL 

06/10/86 

36.80 

5096.01 

29.11 

27073 

ALL 

06/10/86 

47.50 

5097.94 

9.94 

,  27074 

ALL 

06/10/86 

41.40 

5096.91 

8.61 

27075 

ALL 

06/10/86 

49.90 

5095.93 

13.73 

27076 

ALL 

06/10/86 

50.70 

5095.73 

13.23 

27077 

ALL 

06/10/86 

49.80 

5095.54 

10.74 

27078 

ALL 

06/10/86 

49.00 

5095.22 

4.32 

27079 

ALL 

06/10/86 

30.00 

51 19.92 

3.02 

27080 

ALL 

06/10/86 

28.70 

5119.92 

4.32 

1  27081 

ALL 

06/10/86 

31 .20 

51 19.29 

2.79 

27082 

ALL 

06/10/86 

40.00 

5111.75 

3.35 

27083 

ALL 

06/10/86 

45.40 

5104.52 

5.82 

28001 

ALL 

06/10/86 

0.00 

0.00 

NOT  FOUND 

28002 

ALL 

06/13/86 

31.50 

5096.22 

22.62 

c. 

WATER 

LEVEL  DATA 

3rd  QTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

28003 

ALL 

06/13/86 

38.00 

5096.57 

22.87 

28004 

ALL 

06/13/86 

44.20 

5096.84 

22.84 

28005 

ALL 

06/13/86 

38.70 

5097.49 

21.69 

28006 

ALL 

06/13/86 

37.40 

5097.79 

21 .99 

28007 

ALL 

06/13/86 

37.80 

5098.12 

20.52 

28008 

ALL 

06/13/86 

39.50 

5098.46 

17.96 

28009 

ALL 

06/13/86 

33.70 

5099.12 

19.12 

28011 

ALL 

06/13/86 

40.50 

5099.49 

18.39 

28012 

ALL 

06/13/86 

34.80 

5099.72 

14.32 

28013 

ALL 

06/13/86 

37.20 

5100. 15 

12.35 

28014 

ALL 

06/13/86 

44.70 

5099.98 

14.48 

28015 

ALL 

06/13/86 

45.00 

5100.60 

15.20 

28018 

ALL 

06/13/86 

47.50 

5101 .26 

8.26 

28020 

ALL 

06/13/86 

42.10 

5101 .76 

11.06 

28021 

ALL 

06/13/86 

42.70 

5101.60 

8.60 

28022 

ALL 

06/13/86 

40.00 

5103.58 

15.78 

28023 

ALL 

06/13/86 

35.20 

5099.03 

18.83 

28025 

DEN 

06/13/86 

38.40 

5096.31 

16.11 

28026 

DEN 

06/13/86 

38.30 

5096.34 

16.04 

28027 

ALL 

06/13/86 

39.80 

5100.80 

9.40 

28028 

DEN 

06/13/86 

42.00 

5100.27 

8.57 

28029 

DEN 

06/13/86 

43.60 

5097.93 

6.23 

28030 

ALL 

06/13/86 

41.30 

5101 .85 

28503 

ALL 

06/13/86 

48.30 

5107.20 

13.30 

28513 

ALL 

06/13/86 

37.00 

5104.68 

7.28 

37332 

05/27/86 

49.35 

5087.23 

37333 

05/27/86 

41.60 

5087.64 

REMARKS 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOO 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

37335 

05/28/86 

33. 10 

5089.61 

37345 

05/28/86 

28.00 

5075.60 

37360 

05/28/86 

34.75 

5081 .55 

37361 

05/28/86 

29.40 

5062.80 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22002 

DEN 

08/06/86 

53.00 

5095.71 

22003 

ALL 

08/06/86 

31.00 

5093.78 

28.98 

22004 

ALL 

08/06/86 

29.90 

5106.49 

1 .09 

22005 

ALL 

08/06/86 

39.00 

5089.87 

5.87 

22006 

ALL 

08/06/86 

20.50 

5109.59 

3.39 

22008 

ALL 

08/06/86 

40.00 

5092.22 

23.92 

22010 

ALL 

07/03/86 

30.71 

5093.78 

13.48 

07/10/86 

30.79 

5093.70 

13.40 

07/17/86 

31  .67 

5092.82 

12.52 

07/24/86 

31 .42 

5093.07 

12.77 

07/31/86 

31 .17 

5093.32 

13.02 

08/07/86 

31 .42 

5093.07 

12.77 

08/14/86 

31 .58 

5092.91 

12.61 

08/21/86 

31 .21 

5093.28 

12.98 

08/28/86 

31.46 

5093.03 

12.73 

09/04/86 

31 . 33 

5093.16 

12.86 

09/11/86 

31.42 

5093.07 

12.77 

09/18/86 

31.25 

5093.24 

12.94 

09/25/86 

31.00 

5093.49 

13.19 

22014 

ALL 

08/06/86 

37.00 

5132.75 

22015 

ALL 

07/03/86 

43.21 

5089.21 

9.81 

07/10/86 

43.08 

5089.34 

9.94 

07/17/86 

42.79 

5089.63 

10.23 

07/24/86 

42.67 

5089.75 

10.35 

07/31/86 

42.58 

5089.84 

10.44 

08/06/86 

43.00 

5089.42 

10.02 

08/07/86 

42.54 

5089.88 

10.48 

08/14/86 

42.42 

5090.00 

10.60 

08/21/86 

42.67 

5089.75 

10.35 

08/28/86 

42.92 

5089.50 

10.10 

09/04/86 

43.08 

5089.34 

9.94 

09/11/86 

43.08 

5089.34 

9.94 

09/18/86 

43.04 

5089.38 

9.98 

09/25/86 

43.00 

5089.42 

10.02 

22016 

ALL 

07/03/86 

42.58 

5089.27 

6.97 

07/10/86 

42.42 

5089.43 

7.13 

07/17/86 

42.17 

5089.68 

7.38 

07/24/86 

42.08 

5089.77 

7.47 

07/31/86 

41.96 

5089.89 

7.59 

08/06/86 

43.00 

5088.85 

6.55 

08/07/86 

41.92 

5089.93 

7.63 

08/14/86 

42.08 

5089.77 

7.47 

08/21/86 

42.04 

5089.81 

7.51 

REMARKS 


DRY 


R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22016 

ALL 

08/28/86 

42.25 

5089.60 

7.30 

09/04/86 

42.42 

5089.43 

7.13 

09/11/86 

42.42 

5089.43 

7.13 

09/18/86 

42.37 

5089.48 

7. 18 

09/25/86 

42.37 

5089.48 

7.18 

22017 

ALL 

07/03/86 

42.83 

5089.36 

11.76 

07/10/86 

42.67 

5089.52 

11.92 

07/17/86 

42.50 

5089.69 

12.09 

07/24/86 

42.33 

5089.86 

12.26 

07/31/86 

42.25 

5089.94 

12.34 

08/06/86 

42.00 

5090. 19 

12.59 

08/07/86 

42.25 

5089.94 

12.34 

08/14/86 

42.13 

5090.06 

12.46 

08/21/86 

42.33 

5089.86 

12.26 

08/28/86 

42.50 

5089.69 

12.09 

09/04/86 

42.67 

5089.52 

11.92 

09/11/86 

42.71 

5089.48 

11.88 

09/18/86 

48.67 

5083.52 

5.92 

09/25/86 

42.63 

5089.56 

11.96 

22018 

ALL 

07/03/86 

37.50 

5088.77 

5.47 

07/10/86 

37.25 

5089.02 

5.72 

07/17/86 

36.58 

5089.69 

6.39 

07/24/86 

36.33 

5089.94 

6.64 

07/31/86 

36.29 

5089.98 

6.68 

08/06/86 

36.40 

5089.87 

6.57 

08/07/86 

36.25 

5090.02 

6.72 

08/14/86 

36.13 

5090. 14 

6.84 

08/21/86 

36.37 

5089.90 

6 . 60 

08/28/86 

36.50 

5089.77 

6.47 

09/04/86 

36.54 

5089.73 

6.43 

09/11/86 

36.67 

5089.60 

6.30 

09/18/86 

36.67 

5089.60 

6.30 

09/25/86 

36.63 

5089.64 

6.34 

22019 

ALL 

07/03/86 

29.46 

5093.68 

25.18 

07/10/86 

29.63 

5093.51 

25.01 

07/17/86 

30.17 

5092.97 

24.47 

07/24/86 

30.21 

5092.93 

24.43 

07/31/86 

30.00 

5093. 14 

24.64 

08/06/86 

30.00 

5093. 14 

24.64 

08/07/86 

30.17 

5092.97 

24.47 

08/14/86 

30.33 

5092.81 

24.31 

08/21/86 

30.00 

5093. 14 

24.64 

08/28/86 

30.29 

5092.85 

24.35 

09/04/86 

30.13 

5093.01 

24.51 

09/11/86 

30.17 

5092.97 

24.47 

09/18/86 

30.00 

5093. 14 

24.64 

09/25/86 

29.79 

5093.35 

24.85 

22020 

ALL 

08/06/86 

29.90 

5093.79 

29.89 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22021 

ALL 

08/06/86 

30.40 

5093.09 

29.09 

22022 

ALL 

08/06/86 

30.00 

5093.34 

29.24 

22023 

DEN 

08/06/86 

32.20 

5091.90 

27.40 

22024 

DEN 

08/06/86 

31.90 

5091 .99 

27.39 

22027 

DEN 

08/06/86 

50.00 

5107.88 

22028 

DEN 

08/06/86 

56.20 

5101.38 

22029 

ALL 

08/06/86 

33.00 

5110.22 

22030 

DEN 

08/06/86 

42.00 

5102.29 

22031 

DEN 

08/06/86 

45.50 

5098.04 

22035 

ALL 

07/03/86 

31 .75 

5093.73 

28.63 

07/10/86 

32.00 

5093.48 

28.38 

07/17/86 

32.17 

5093.31 

28.21 

07/24/86 

31  .50 

5093.98 

28.88 

07/31/86 

32.00 

5093.48 

28.38 

08/07/86 

31.42 

5094.06 

28.96 

08/14/86 

31.46 

5094.02 

28.92 

08/21/86 

32.08 

5093.40 

28.30 

08/28/86 

31.71 

5093.77 

28.67 

09/04/86 

32.04 

5093.44 

28.34 

09/11/86 

31 .42 

5094.06 

28.96 

09/18/86 

31.88 

5093.60 

28.50 

09/25/86 

31.75 

5093.73 

28.63 

22038 

ALL 

07/03/86 

31.00 

5092.88 

27.28 

07/10/86 

30.50 

5093.38 

27.78 

07/17/86 

30.71 

5093. 17 

27.57 

07/24/86 

30.29 

5093.59 

27.99 

07/31/86 

30.46 

5093.42 

27.82 

08/07/86 

30.21 

5093.67 

28.07 

08/14/86 

30.29 

5093.59 

27.99 

08/21/86 

30.50 

5093.38 

27.78 

08/28/86 

30.54 

5093.34 

27.74 

09/04/86 

30.50 

5093.38 

27.78 

09/11/86 

30.17 

5093.71 

28.11 

09/18/86 

30.33 

5093.55 

27.95 

09/25/86 

30.08 

5093.80 

28.20 

22045 

ALL 

08/06/86 

36.20 

5092.54 

23.24 

22049 

ALL 

08/06/86 

37.00 

51 10.39 

1 .69 

22050 

ALL 

08/06/86 

35.70 

5106.90 

22051 

ALL 

08/06/86 

46.00 

5090.82 

6.22 

REMARKS 


DRY 


R. I .C. 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

22052 

ALL 

08/06/86 

44.80 

5091 . 1 1 

2.31 

22053 

ALL 

08/06/86 

45.80 

5091 .46 

3.56 

22054 

ALL 

08/06/86 

42.10 

5112.27 

3.57 

22056 

ALL 

07/03/86 

33.21 

5094.04 

23.84 

07/10/86 

33.42 

5093.83 

23.63 

07/17/86 

33.92 

5093.33 

23.13 

07/24/86 

33.25 

5094.00 

23.80 

07/31/86 

30.79 

5096.46 

26.26 

08/06/86 

34.10 

5093.15 

22.95 

08/07/86 

33.21 

5094.04 

23.84 

08/14/86 

33.21 

5094.04 

23.84 

08/21/86 

33.83 

5093.42 

23.22 

08/28/86 

33.50 

5093.75 

23.55 

09/04/86 

33.79 

5093.46 

23.26 

09/11/86 

33.25 

5094.00 

23.80 

09/25/86 

33.50 

5093.75 

23.55 

22057 

ALL 

07/03/86 

29.79 

5094.61 

13.81 

07/10/86 

30.58 

5093.82 

13.02 

07/17/86 

30.75 

5093.65 

12.85 

07/24/86 

30.25 

5094. 15 

13.35 

07/31/86 

30.75 

5093.65 

12.85 

08/07/86 

30.33 

5094.07 

13.27 

08/14/86 

30.33 

5094.07 

13.27 

08/21/86 

30.75 

5093.65 

12.85 

08/28/86 

30.37 

5094.03 

13.23 

09/04/86 

30.88 

5093.52 

12.72 

09/11/86 

30.21 

5094. 19 

13.39 

09/18/86 

30.71 

5093.69 

12.89 

09/25/86 

30.58 

5093.82 

13.02 

22059 

ALL 

07/17/86 

44.50 

5089.56 

10.06 

08/06/B6 

44.50 

5089.56 

10.06 

22060 

ALL 

07/17/86 

30.42 

5106.50 

2.00 

08/06/86 

30.80 

5106.12 

1  .62 

22061 

ALL 

07/03/86 

33.67 

5092.46 

21.66 

07/10/86 

33.83 

5092.30 

21 .50 

07/17/86 

33.54 

5092.59 

21.79 

07/24/86 

33.58 

5092.55 

21 .75 

07/31/86 

30.63 

5095.50 

24.70 

08/07/86 

33.63 

5092.50 

21 .70 

08/14/86 

33.75 

5092.38 

21 .58 

08/21/86 

33.29 

5092.84 

22.04 

08/28/86 

33.42 

5092.71 

21 .91 

09/04/86 

33.37 

5092.76 

21  .96 

09/11/86 

33.37 

5092.76 

21  .96 

09/18/86 

33.17 

5092.96 

22.16 

REMARKS 


MEAS  @GRND 


R. I .C. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

4th  QTR  1 

FY86 

1 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

m 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS  J| 

22061 

ALL 

09/25/86 

33.21 

5092.92 

22.12 

1 

22062 

ALL 

07/03/86 

37.29 

5092.83 

23.33 

07/10/86 

37.63 

5092.49 

22.99 

ft 

07/17/86 

37.67 

5092.45 

22.95 

1 

07/24/86 

37.96 

5092. 16 

22.66 

07/31/86 

37.42 

5092.70 

23.20 

■ 

08/07/86 

37.79 

5092.33 

22.83 

1 

08/14/86 

38.00 

5092.12 

22.62 

08/21/86 

37.37 

5092.75 

23.25 

08/28/86 

37.58 

5092.54 

23.04 

i 

09/04/86 

37.54 

5092.58 

23.08 

- 1 

09/11/86 

37.54 

5092.58 

23.08 

09/18/86 

37.29 

5092.83 

23.33 

09/25/86 

37.42 

5092.70 

23.20 

f 

22063 

ALL 

07/03/86 

34.75 

5092.82 

21  .42 

■ 

07/10/86 

34.83 

5092.74 

21.34 

1 

07/17/86 

35.46 

5092.1 1 

20.71 

07/24/86 

35.67 

5091 .90 

20.50 

07/31/86 

35.42 

5092.15 

20.75 

a 

08/07/86 

35.92 

5091 .65 

20.25 

i 

08/14/86 

36.17 

5091.40 

20.00 

08/21/86 

35.08 

5092.49 

21.09 

■ 

08/28/86 

35.33 

5092.24 

20.84 

■ 

09/04/86 

35.08 

5092.49 

21.09 

09/11/86 

35.29 

5092.28 

20.88 

m 

09/18/86 

34.96 

5092.61 

21 .21 

1 

09/25/86 

35.00 

5092.57 

21 .17 

V 

22064 

ALL 

07/03/86 

39.00 

5088.43 

12.63 

1 

07/10/86 

39.00 

5088.43 

12.63 

w 

07/17/86 

39.71 

5087.72 

11.92 

07/24/86 

40.29 

5087.14 

11.34 

07/31/86 

39.67 

5087.76 

11.96 

1 

08/07/86 

40.33 

5087. 10 

11.30 

08/14/86 

40.58 

5086.85 

11.05 

08/21/86 

39.63 

5087.80 

12.00 

f 

08/28/86 

39.75 

5087.68 

11.88 

■ 

09/04/86 

39.63 

5087.80 

12.00 

09/11/86 

39.92 

5087.51 

11.71 

I 

09/18/86 

39.67 

5087.76 

11.96 

1 

09/25/86 

39.75 

5087.68 

11.88 

22066 

ALL 

07/03/86 

42.50 

5089.49 

5.09 

i 

07/10/86 

42.33 

5089.66 

5.26 

07/17/86 

42.33 

5089.66 

5.26 

07/24/86 

42.29 

5089.70 

5.30 

1 

07/31/86 

42.21 

5089.78 

5.38 

m 

08/07/86 

42.25 

5089.74 

5.34 

08/14/86 

42.21 

5089.78 

5.38 

i 

08/21/86 

42.13 

5089.86 

5.46 

l 

i 

1 

H.I.C. 

WATER  LEVEL  DATA 

4th  QTR  FY86 

1 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

22066 

ALL 

08/28/86 

42.17 

5089.82 

5.42 

09/04/86 

42.17 

5089.82 

5.42 

09/11/86 

42.17 

5089.82 

5.42 

| 

09/18/86 

42.17 

5089.82 

5.42 

09/25/86 

42. 13 

5089.86 

5.46 

22068 

ALL 

07/03/86 

41 .79 

5089. 18 

11.08 

1 

07/10/86 

41 .63 

5089.34 

11.24 

07/17/86 

41.58 

5089.39 

11.29 

m 

07/24/86 

41.58 

5089.39 

11.29 

07/31/86 

41.54 

5089.43 

11.33 

08/07/86 

41.54 

5089.43 

11.33 

08/14/86 

41.54 

5089.43 

11.33 

f 

08/21/86 

41 .42 

5089.55 

11.45 

08/28/86 

45. 13 

5085.84 

7.74 

09/04/86 

41.46 

5089.51 

11 .41 

■ 

09/11/86 

41 .46 

5089.51 

11.41 

1 

09/18/86 

41 .42 

5089.55 

11.45 

09/25/86 

41.37 

5089.60 

11.50 

1 

22069 

ALL 

07/03/86 

46.58 

5087.70 

6.00 

07/10/86 

46.42 

5087.86 

6.16 

07/17/86 

46.42 

5087.86 

6.16 

1 

07/24/86 

46.37 

5087.91 

6.21 

m 

07/31/86 

46.33 

5087.95 

6.25 

08/07/86 

46.37 

5087.91 

6.21 

m 

08/14/86 

46.33 

5087.95 

6.25 

1 

08/21/86 

46.17 

5088. 1 1 

6.41 

08/28/86 

46.25 

5088.03 

6.33 

m 

09/04/86 

46.25 

5088.03 

6.33 

A 

09/11/86 

46.21 

5088.07 

6.37 

09/18/86 

46.21 

5088.07 

6.37 

09/25/86 

46.21 

5088.07 

6.37 

V 

22071 

ALL 

07/03/86 

31.00 

5104.41 

6.81 

07/10/86 

31 .00 

5104.41 

6.81 

m 

07/17/86 

31.08 

5104.33 

6.73 

1 

07/24/86 

31.08 

5104.33 

6.73 

07/31/86 

31 .08 

5104.33 

6.73 

A 

08/07/86 

31  .08 

5104.33 

6.73 

1 

08/14/86 

31 .08 

5104.33 

6.73 

p 

08/21/86 

31.08 

5104.33 

6.73 

08/28/86 

31 .13 

5104.28 

6.68 

1 

09/04/86 

31 .08 

5104.33 

6.73 

■ 

09/11/86 

31 .13 

5104.28 

6.68 

09/18/86 

31 .13 

5104.28 

6.68 

1 

09/25/86 

31  .08 

5104.33 

6.73 

■ 

22073 

ALL 

07/17/86 

44. 17 

5089.68 

8.68 

m 

07/24/86 

44.08 

5089.77 

8.77 

22074 

ALL 

07/03/86 

43.96 

5089.25 

6.05 

R.  I  .C 


WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

22074 

ALL 

07/10/86 

43.83 

5089.38 

6.18 

07/17/86 

43.58 

5089.63 

6.43 

07/24/86 

43.46 

5089.75 

6.55 

07/31/86 

43.37 

5089.84 

6.64 

08/07/86 

43.37 

5089.84 

6.64 

08/14/86 

43.25 

5089.96 

6.76 

08/21/86 

43.46 

5089.75 

6.55 

08/28/86 

43.67 

5089.54 

6.34 

09/04/86 

43.79 

5089.42 

6.22 

09/11/86 

43.83 

5089.38 

6.18 

09/18/86 

43.79 

5089.42 

6.22 

09/25/86 

43.79 

5089.42 

6.22 

22076 

ALL 

07/03/86 

31  .88 

5094.41 

16.41 

07/10/86 

32.42 

5093.87 

15.87 

07/17/86 

32.88 

5093.41 

15.41 

07/24/86 

32.42 

5093.87 

15.87 

07/31/86 

32.75 

5093.54 

15.54 

08/07/86 

32.42 

5093.87 

15.87 

08/14/86 

32.54 

5093.75 

15.75 

08/21/86 

32.75 

5093.54 

15.54 

08/28/86 

32.75 

5093.54 

15.54 

09/04/86 

32.92 

5093.37 

15.37 

09/11/86 

32.58 

5093.71 

15.71 

09/18/86 

32.79 

5093.50 

15.50 

09/25/86 

32.54 

5093.75 

15.75 

22078 

ALL 

07/03/86 

31  .00 

0.00 

07/10/86 

32.00 

0.00 

07/31/86 

32.00 

0.00 

08/07/86 

31  .21 

0.00 

08/14/86 

31.25 

0.00 

08/21/86 

31 .96 

0.00 

08/28/86 

31 .46 

0.00 

09/04/86 

32.04 

0.00 

09/11/86 

31 . 17 

0.00 

09/18/86 

31 .92 

0.00 

09/25/86 

31.71 

0.00 

27001 

ALL 

10/22/85 

35.00 

5093.94 

14.54 

27002 

ALL 

08/11/86 

41.30 

5095.02 

30.52 

27003 

ALL 

08/11/86 

48.00 

5098.03 

14.13 

27004 

ALL 

08/11/86 

34.90 

5093.67 

10.07 

27005 

ALL 

08/11/86 

36.30 

5094.10 

9.80 

27006 

ALL 

08/11/86 

35.50 

5094.54 

9.44 

27007 

ALL 

08/11/86 

34.80 

5094.85 

12.15 

REMARKS 


R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27009 

ALL 

08/11/86 

38.30 

5095.60 

16.10 

27010 

ALL 

08/11/86 

34.80 

5093.41 

24.21 

27011 

ALL 

08/11/86 

36.70 

5093.48 

20.48 

27013 

DEN 

08/11/86 

27.30 

5139.99 

DRY 

27015 

DEN 

08/11/86 

25.30 

5144.55 

DRY 

27016 

DEN 

08/11/86 

20.60 

5145.35 

6.45 

27019 

DEN 

08/11/86 

23.20 

5149.25 

2.25 

27025 

DEN 

08/11/86 

40.00 

5126.35 

2.95 

27028 

ALL 

08/11/86 

35.80 

5125.44 

3.94 

DRY 

27030 

DEN 

08/11/86 

44.60 

5120.75 

0.05 

27032 

ALL 

08/11/86 

51 .70 

5117.35 

DRY 

27034 

DEN 

08/11/86 

60.80 

51 13.43 

0.03 

27037 

ALL 

08/11/86 

39.50 

5103.36 

15.96 

27040 

ALL 

08/11/86 

33.60 

5121.21 

2.91 

27041 

ALL 

08/11/86 

38.00 

5114.51 

1  .81 

27042 

ALL 

08/11/86 

54.30 

5106.72 

19.92 

27043 

ALL 

08/11/86 

40. 10 

5103.97 

16.67 

27044 

ALL 

08/11/86 

35.80 

5100.24 

14.84 

27045 

ALL 

08/11/86 

43.90 

5094.33 

25.63 

27049 

DEN 

08/11/86 

37.10 

5143.14 

2.44 

27050 

ALL 

08/11/86 

42.70 

5127.54 

3.44 

DRY 

27051 

ALL 

08/11/86 

39.10 

5130.53 

16.83 

27053 

ALL 

08/11/86 

54.60 

5102.61 

14.21 

27055 

DEN 

08/11/86 

60.20 

5097.54 

9.54 

27056 

ALL 

08/11/86 

42.50 

5098.38 

3.88 

DRY 

27057 

DEN 

08/11/86 

43.90 

5097.63 

2.63 

27058 

DEN 

08/11/86 

43.30 

5098.10 

3.00 

R. I .C. 

WATER  1 

LEVEL  DATA 

4th  QTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

<  TOC ) 

ELEV 

THICK 

REMARKS 

27059 

ALL 

08/11/86 

24.70 

5127.35 

DRY 

27060 

DEN 

08/11/86 

0.00 

0.00 

BLKD  @10.0 

27061 

DEN 

08/11/86 

0.00 

0.00 

DRY  27.5' 

27062 

ALL 

08/11/86 

42.60 

5093.54 

4.54 

27063 

ALL 

08/11/86 

38.40 

5093.60 

25.30 

27064 

ALL 

08/11/86 

39.90 

5094.1 1 

25.81 

27066 

ALL 

08/11/86 

39.80 

5094.00 

25.70 

27068 

ALL 

08/11/86 

39.10 

5094.60 

29.00 

27070 

ALL 

08/11/86 

39.70 

5094.55 

28.25 

27071 

ALL 

08/11/86 

40.30 

5094.69 

27.89 

27072 

ALL 

08/11/86 

36.80 

5096.01 

29.11 

27073 

ALL 

08/11/86 

47.20 

5098.24 

10.24 

27074 

ALL 

08/11/86 

41.30 

5097.01 

8.71 

27075 

ALL 

08/11/86 

49.50 

5096.33 

14.13 

27076 

ALL 

08/11/86 

50.40 

5096.03 

13.53 

27077 

ALL 

08/11/86 

49.80 

5095.54 

10.74 

27078 

ALL 

08/11/86 

48.70 

5095.52 

4.62 

27079 

ALL 

08/11/86 

30.00 

5119.92 

3.02 

27080 

ALL 

08/11/86 

28.40 

5120.22 

4.62 

27082 

ALL 

08/11/86 

40.00 

5111.75 

3.35 

27083 

ALL 

08/11/86 

45.00 

5104.92 

6.22 

28001 

ALL 

08/11/86 

0.00 

0.00 

NOT  FOUND 

28002 

ALL 

08/07/86 

31 .70 

5096.02 

22.42 

28003 

ALL 

08/07/86 

37.90 

5096.67 

22.97 

28004 

ALL 

08/07/86 

43.80 

5097.24 

23.24 

28005 

ALL 

08/07/86 

38.80 

5097.39 

21.59 

28006 

ALL 

08/07/86 

37.10 

5098.09 

22.29 

R.I.C.  WATER  LEVEL  DATA  4th  QTR  FY86 


WELL 

NO 

AQUIF 

TYPE 

DATE 

DEPTH 

(TOC) 

WATER 

ELEV 

SAT 

THICK 

28007 

ALL 

08/07/86 

37.60 

5098.32 

20.72 

28008 

ALL 

08/07/86 

39.70 

5098.26 

17.76 

28009 

ALL 

08/07/86 

33.60 

5099.22 

19.22 

2801 1 

ALL 

08/06/86 

40.40 

5099.59 

18.49 

28012 

ALL 

08/06/86 

34.40 

5100.12 

14.72 

28013 

ALL 

08/06/86 

37.30 

5100.05 

12.25 

28014 

ALL 

08/06/86 

44.80 

5099.88 

14.38 

28015 

ALL 

08/06/86 

45.10 

5100.50 

15. 10 

28018 

ALL 

08/06/86 

47.80 

5100.96 

7.96 

28020 

ALL 

08/06/86 

42.90 

5100.96 

10.26 

28021 

ALL 

08/06/86 

43.60 

5100.70 

7.70 

28022 

ALL 

08/06/86 

40.20 

5103.38 

15.58 

28023 

ALL 

08/07/86 

36.00 

5098.23 

18.03 

28024 

ALL 

08/07/86 

37.00 

5097.21 

17.01 

28025 

DEN 

08/07/86 

38.50 

5096.21 

16.01 

28026 

DEN 

08/07/86 

38.40 

5096.24 

15.94 

28027 

ALL 

08/07/86 

40. 10 

5100.50 

9. 10 

28028 

DEN 

08/06/86 

42.00 

5100.27 

8.57 

28029 

DEN 

08/06/86 

43.60 

5097.93 

6.23 

28030 

ALL 

08/06/86 

42.40 

5100.75 

28513 

ALL 

08/06/86 

39.00 

5102.68 

5.28 

37330 

08/07/86 

32.80 

5093.95 

37331 

08/07/86 

0.00 

0.00 

37332 

08/07/86 

46.80 

5089.78 

37333 

08/07/86 

39.10 

5090.14 

37334 

08/05/86 

40.60 

5092.44 

37335 

08/05/86 

32.30 

5090.41 

REMARKS 


DRY 


R  .  I  .  C  . 

WATER 

LEVEL  DATA 

4th  QTR 

FY86 

WELL 

AQUIF 

DEPTH 

WATER 

SAT 

NO 

TYPE 

DATE 

(TOC) 

ELEV 

THICK 

37336 

08/05/86 

10.30 

5085.48 

37345 

08/05/86 

21.30 

5082.30 

37360 

08/05/86 

33.40 

5082.90 

37361 

08/05/86 

28.70 

5063.50 

REMARKS 


PART  IV 
ANALYTE  CODES 


PART  IV 


Definitions 

Definitions  for  the  column  headings  and  abbreviations  used  in  the 
listings  of  chemical  concentrations  are  given  below: 

WELL  NO  (WELL  NUMBER)  is  made  up  of  the  section  number  (01-36) 
and  the  well  sequence  number  (001-999)  within  the  section. 

AQUIF  TYPE  (AQUIFER  TYPE)  is  the  aquifer  where  the  well's  screen 
is  located.  The  codes  associated  with  it  include: 

ALL  -  Alluvium 
DEN  -  Denver 

SAMPLE  DATE  is  in  month,  day  then  year  format. 

LAB  is  a  two  character  code  used  to  identify  the  laboratory 
conducting  the  analysis. 

RM  -  Rocky  Mountain  Arsenal 
ES  -  Environmental  Science  and  Engineering 
( Gainesville ) 

ED  -  Environmental  Science  and  Engineering 
(Denver) 

ANALYTE  is  a  code  up  to  six  characters  long  used  to  identify  the 
parameter  being  measured.  Complete  chemical  descriptions  of 
the  compounds  can  be  found  in  the  front  of  this  section. 

MEASUREMENT  is  divided  into  three  components: 

BOOL  (BOOLEAN)  corresponds  to  the  two  letter  code  used  when 
the  measurement  falls  below  detectable  limits. 

LT  -  Less  Than 
ND  -  Not  Detected 

CONCEN  corresponds  to  the  chemical  concentration. 

UOM  (UNITS  OF  MEASUREMENT)  are  expressed  in  micrograms  per 
liter  (UGL),  milligrams  per  liter  (MGL),  parts  per 
hundred  (PPH)  or  micromhos  per  centimeter  of 
conductivity  (UMHC).  An  "S"  following  UGL  or  MGL 
corresponds  to  internal  standard. 


ANALYTE  CODES 


CODE 

ANALYTE 

111TCE 

1,1, 1-TRICHLOROETHANE 

112TCE 

1,1, 2-TRICHLOROETHANE 

11DCE 

1 , 1-DICHLOROETHYLENE 

11DCLE 

1 , 1-DICHLOROETHANE 

12DCE 

1 , 2-DICHLOROETHYLENE 

12DCLE 

1 , 2-DICHLOROETHANE 

13DMB 

1 , 3-DIMETHYLBENZENE  /  M-XYLENE 

ALDRN 

ALDRIN 

ALK 

ALKALINITY 

AS 

ARSENIC 

ASTOT 

ARSENIC  TOTAL 

ATZ 

ATRAZINE 

BCHPD 

BICYCLO  [2,2,1]  HEPTA-2 , 5DIENE 

C6H6 

BENZENE 

CA 

CALCIUM 

CCL4 

CARBON  TETRACHLORIDE 

CD 

CADMIUM 

CH2CL2 

METHYLENE  CHLORIDE 

CHCL3 

CHLOROFORM 

CL 

CHLORIDE 

CL3P 

TRICHLOROPHENOLS 

CL6CP 

HEXACHLOROCYCLOPENTADIENE 

CLC6H5 

CHLOROBENZENE 

COND 

SPECIFIC  CONDUCTIVITY 

CPMS 

P-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFIDE 

CPMSO 

P-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFOXIDE 

CPMS02 

P-CHLOROPHENYLMETHYL  SULFONE 

CR 

CHROMIUM 

CU 

COPPER 

CYOCTE 

CYCLOOCTATETRAENE 

DBCP 

DIBROMOCHLOROPROPANE  /  NEMAGON 

DCPD 

DICYCLOPENTADIENE 

DDVP 

VAPONA 

DIMP 

DIISOPROPYLDIMETHYLPHOSPHONATE 

DITH 

DITHIANE 

DLDRN 

DIELDRIN 

DMDS 

DIMETHYLD I SULFIDE 

DMMP 

DIMETHYLMETHYLPHOSPHATE 

ENDRN 

ENDRIN 

ETC6H5 

ETHYLBENZENE 

F 

FLUORIDE 

FE 

IRON 

HARD 

HARDNESS 

HG 

MERCURY 

HGTOT 

MERCURY  TOTAL 

ISODR 

ISODRIN 

K 

POTASSIUM 

ANALYTE  CODES 


CODE 

MEC6H5 

MG 

MIBK 

MLTHN 

MN 

NA 

NIT 

OXAT 

PB 

PH 

PPDDE 

PPDDT 

S04 

SUPONA 

TCLEE 

TOC 

TRCLE 

XYLEN 

ZN 


ANALYTE 


TOLUENE 

MAGNESIUM 

METHYLISOBUTYLKETONE 

MALATHION 

MANGANESE 

SODIUM 

NITRITE,  NITRATE-NON  SPECIFIC 
THIOXANE  /  1,4, OXATHIANE 
LEAD 
PH 

2 . 2 - BIS ( PARA-CHLOROPHENYL ) -1 , 1-DICHLOROETHENE 

2 . 2- BIS( PARA-CHLOROPHENYL )-l , 1 , 1-TRICHLOROETHANE 
SULFATE 

SUPONA  /  2-CHL0R0-1- ( 2 , 4-DICHL0R0PHENYL ) VINYLDIEHYL 
PHOSPHATE 

TETRACHLOROETHYLENE  /  TETRACHLOROETHENE  (PCE) 

TOTAL  ORGANIC  CARBON 

TRICHLOROETHYLENE  /  TRICHLOROETHENE  ( TCE ) 

XYLENES 

ZINC 


MONITORING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 


4th  QTR  FY81 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY81 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

#** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22001 

ALL 

09/11/81 

RM 

CA 

65.500 

MGL 

09/11/81 

RM 

CL 

592.000 

MGL 

09/11/81 

RM 

COND 

2770.000 

UMHC 

08/31/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/81 

RM 

DCPD 

LT 

30 . 000 

UGL 

08/31/81 

RM 

DIMP 

25.500 

UGL 

09/11/81 

RM 

DIMP 

1 1 .300 

UGL 

08/31/81 

RM 

F 

5.910 

MGL 

09/11/81 

RM 

F 

4.300 

MGL 

09/11/81 

RM 

HARD 

161 .000 

MGL 

09/11/81 

RM 

HC03 

239.000 

MGL 

09/11/81 

RM 

K 

5.000 

MGL 

09/11/81 

RM 

MG 

19.700 

MGL 

09/11/81 

RM 

NA 

492.000 

MGL 

09/11/81 

RM 

NIT 

0.690 

MGL 

09/11/81 

RM 

PH 

8.050 

09/11/81 

RM 

S04 

238.000 

MGL 

22003 

ALL 

07/14/81 

RM 

CA 

73.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

CA 

77.300 

MGL 

07/14/81 

RM 

CL 

277.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

CL 

231 .000 

MGL 

07/14/81 

RM 

COND 

1655.000 

UMHC 

09/18/81 

RM 

COND 

1483.000 

UMHC 

07/14/81 

RM 

DBCP 

0.700 

UGL 

09/18/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

07/14/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

09/18/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

07/14/81 

RM 

DIMP 

27.400 

UGL 

09/18/81 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

07/14/81 

RM 

F 

2.230 

MGL 

09/18/81 

RM- 

F 

2.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

HARD 

275.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

HARD 

245.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

HC03 

219.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

HC03 

200.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

K 

4.700 

MGL 

09/18/81 

RM 

K 

4.500 

MGL 

07/14/81 

RM 

MG 

22. 100 

MGL 

09/18/81 

RM 

MG 

24.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

NA 

323.200 

MGL 

09/18/81 

RM 

NA 

190.500 

MGL 

07/14/81 

RM 

NIT 

4.140 

MGL 

09/18/81 

RM 

NIT 

4.100 

MGL 

07/14/81 

RM 

PH 

7.320 

09/18/81 

RM 

PH 

8.020 

07/14/81 

RM 

S04 

124.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

S04 

139.000 

MGL 

22004 

ALL 

07/21/81 

RM 

CA 

40.600 

MGL 

07/21/81 

RM 

CL 

278.000 

MGL 

r.  i  .e 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY81 


WELL  AQU I  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22004  ALL  07/21/81  RM 

07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 
07/21/81  RM 

22005  ALL  07/11/81  RM 

07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 

22006  ALL  07/11/81  RM 

07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 
07/11/81  RM 

22008  ALL  07/14/81  RM 
07/18/81  RM 
07/14/81  RM 
07/18/81  RM 
07/14/81  RM 
07/18/81  RM 


ANALYTE 

##* 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

UOM 

COND 

1766.000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

F 

7.000 

MGL 

HARD 

150.000 

MGL 

HC03 

301 .000 

MGL 

K 

3.800 

MGL 

MG 

12.000 

MGL 

NA 

337.000 

MGL 

NIT 

1  .000 

MGL 

PH 

7.360 

S04 

223.000 

MGL 

CA 

142. 100 

MGL 

CL 

617.000 

MGL 

COND 

2800.000 

UMHC 

DBCP 

0.340 

UGL 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

F 

2 . 400 

MGL 

HARD 

474.000 

MGL 

HC03 

228.000 

MGL 

K 

6.100 

MGL 

MG 

4.000 

MGL 

NA 

381 .000 

MGL 

NIT 

4.300 

MGL 

PH 

8.040 

S04 

230.000 

MGL 

CA 

436.400 

MGL 

CL 

301 .000 

MGL 

COND 

5530.000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

17.100 

UGL 

F 

4.800 

MGL 

HARD 

468.000 

MGL 

HC03 

253.000 

MGL 

K 

6.700 

MGL 

MG 

127.000 

MGL 

NA 

807 . 000 

MGL 

NIT 

4.100 

MGL 

PH 

8.120 

S04 

2050.000 

MGL 

CA 

270.000 

MGL 

CA 

271 .000 

MGL 

CL 

784.000 

MGL 

CL 

778.000 

MGL 

COND 

40 1 0 . 000 

UMHC 

COND 

3730.000 

UMHC 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITOR 

ING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY8 1 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

07/14/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/31/81 

RM 

DBCP 

0.470 

UGL 

09/18/81 

RM 

DBCP 

0.500 

UGL 

07/14/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

09/18/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

07/14/81 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/31/81 

RM 

DIMP 

92.200 

UGL 

09/18/81 

RM 

DIMP 

- 

78.200 

UGL 

07/14/81 

RM 

F 

2.640 

MGL 

08/31/81 

RM 

F 

2.730 

MGL 

09/18/81 

RM 

F 

2.500 

MGL 

07/14/81 

RM 

HARD 

814.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

HARD 

860.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

HC03 

222.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

HC03 

252.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

K 

7.600 

MGL 

09/18/81 

RM 

K 

7.700 

MGL 

07/14/81 

RM 

MG 

54.600 

MGL 

09/18/81 

RM 

MG 

55.500 

MGL 

07/14/81 

RM 

NA 

457.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

NA 

427.900 

MGL 

07/14/81 

RM 

NIT 

3.799 

MGL 

09/18/81 

RM 

NIT 

3.000 

MGL 

07/14/81 

RM 

PH 

7.490 

09/18/81 

RM 

PH 

7.B80 

07/14/81 

RM 

S04 

475.000 

MGL 

09/18/81 

RM 

S04 

560.000 

MGL 

22013 

ALL 

08/31/81 

RM 

DBCP 

0.650 

UGL 

08/31/81 

RM 

DIMP 

19.300 

UGL 

08/31/81 

RM 

F 

2.730 

MGL 

27002 

ALL 

08/31/81 

RM 

CA 

- 

98.500 

MGL 

08/31/81 

RM 

CL 

210.000 

MGL 

08/31/81 

RM 

COND 

1290.000 

UMHC 

08/31/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/31/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

08/31/81 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/31/81 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

08/31/81 

RM 

HARD 

289.000 

MGL 

08/31/81 

RM 

HC03 

222.000 

MGL 

08/31/81 

RM 

K 

5.300 

MGL 

08/31/81 

RM 

MG 

25.000 

MGL 

08/31/81 

RM 

NA 

137.000 

MGL 

08/31/81 

RM 

NIT 

1  .600 

MGL 

08/31/81 

RM 

PH 

7.460 

08/31/81 

RM 

S04 

90.000 

MGL 

27003 

ALL 

07/22/81 

RM 

CA 

80.300 

MGL 

07/22/81 

RM 

CL 

113.000 

MGL 

07/22/81 

RM 

COND 

861 .000 

UMHC 

07/22/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY81 


WELL 

NO. 


27003 


27011 


27017 


AQUI 

TYPE 


ALL 


ALL 


ALL 


SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

07/22/81 

RM 

DCPD 

07/22/81 

RM 

DIMP 

07/22/81 

RM 

F 

07/22/81 

RM 

HARD 

07/22/81 

RM 

HCQ3 

07/22/81 

RM 

K 

07/22/81 

RM 

MG 

07/22/81 

RM 

NA 

07/22/81 

RM 

NIT 

07/22/81 

RM 

PH 

07/22/81 

RM 

SQ4 

07/14/81 

RM 

CA 

09/23/81 

RM 

CA 

07/14/81 

RM 

CL 

09/23/81 

RM 

CL 

07/14/81 

RM 

CQND 

09/23/81 

RM 

CQND 

07/14/81 

RM 

DBCP 

09/23/81 

RM 

DBCP 

07/14/81 

RM 

DCPD 

09/23/81 

RM 

DCPD 

07/14/81 

RM 

DIMP 

09/23/81 

RM 

DIMP 

07/14/81 

RM 

F 

09/23/81 

RM 

F 

07/14/81 

RM 

HARD 

09/23/81 

RM 

HARD 

07/14/81 

RM 

HC03 

09/23/81 

RM 

HC03 

07/14/81 

RM 

K 

09/23/81 

RM 

K 

07/14/81 

RM 

MG 

09/23/81 

RM 

MG 

07/14/81 

RM 

NA 

09/23/81 

RM 

NA 

07/14/81 

RM 

NIT 

09/23/81 

RM 

NIT 

07/14/81 

RM 

PH 

09/23/81 

RM 

PH 

07/14/81 

RM 

S04 

09/23/81 

RM 

S04 

07/30/81 

RM 

CA 

07/30/81 

RM 

CL 

07/30/81 

RM 

COND 

07/30/81 

RM 

DBCP 

07/30/81 

RM 

DCPD 

07/30/81 

RM 

DIMP 

07/30/81 

RM 

F 

07/30/81 

RM 

HARD 

07/30/81 

RM 

HC03 

*#*  MEASUREMENT  *** 


BOOL 

CONCEN 

UOM 

LT 

30.000 

U6L 

LT 

10.000 

UGL 

1.100 

MGL 

150.000 

MGL 

199.000 

MGL 

4.100 

MGL 

77.600 

MGL 

251 .000 

MGL 

LT 

0.500 

7.250 

MGL 

103.000 

MGL 

76.800 

MGL 

82.000 

MGL 

129.000 

MGL 

113.000 

MGL 

968.000 

UMHC 

964.000 

UMHC 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

30.000 

UGL 

LT 

30.000 

UGL 

LT 

10.000 

UGL 

LT 

10.000 

UGL 

1  .080 

MGL 

0.970 

MGL 

210.000 

MGL 

161 .000 

MGL 

210.000 

MGL 

255.000 

MGL 

3.890 

MGL 

4.700 

MGL 

1  1 .200 

MGL 

19.000 

MGL 

105.300 

MGL 

95.400 

MGL 

0.360 

MGL 

0.300 

7.450 

8.200 

MGL 

58.000 

MGL 

74.000 

MGL 

149.000 

MGL 

887.000 

MGL 

4110.000 

UMHC 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

30 . 000 

UGL 

22.700 

UGL 

2.535 

MGL 

632.000 

MGL 

345.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY81 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#*# 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27017 

ALL 

07/30/81 

RM 

K 

8.800 

MGL 

07/30/81 

RM 

MG 

72.300 

MGL 

07/30/81 

RM 

NA 

649.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

NIT 

1.100 

MGL 

07/30/81 

RM 

PH 

7.960 

07/30/81 

RM 

S04 

515.000 

MGL 

27024 

DEN 

07/30/81 

RM 

CA 

283.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

CL 

887.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

COND 

4370.000 

UMHC 

07/30/81 

RM 

DBCP 

0.810 

UGL 

07/30/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

07/30/81 

RM 

DIMP 

47.700 

UGL 

07/30/81 

RM 

F 

1 .526 

MGL 

07/30/81 

RM 

HARD 

864.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

HC03 

289.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

K 

9.400 

MGL 

07/30/81 

RM 

MG 

136.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

NA 

565.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

NIT 

2.100 

MGL 

07/30/81 

RM 

PH 

7.790 

07/30/81 

RM 

S04 

655.000 

MGL 

27027 

DEN 

08/31/81 

RM 

DBCP 

0.460 

UGL 

08/31/81 

RM 

DIMP 

120.000 

UGL 

08/31/81 

RM 

F 

1 .510 

MGL 

27035 

DEN 

07/30/81 

RM 

CA 

211 .000 

MGL 

07/30/81 

RM 

CL 

441 .000 

MGL 

07/30/81 

RM 

COND 

2050.000 

UMHC 

07/30/81 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

07/30/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

07/30/81 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

07/30/81 

RM 

F 

1 .590 

MGL 

07/30/81 

RM 

HARD 

597.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

HC03 

249.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

K 

8.200 

MGL 

07/30/81 

RM 

MG 

61 .000 

MGL 

07/30/81 

RM 

NA 

303.000 

MGL 

07/30/81 

RM 

NIT 

4.800 

MGL 

07/30/81 

RM 

PH 

7.920 

07/30/81 

RM 

S04 

145.000 

MGL 

27040 

ALL 

07/17/81 

RM 

CA 

280.000 

MGL 

09/25/81 

RM 

CA 

307.000 

MGL 

07/17/81 

RM 

CL 

946.000 

MGL 

09/25/81 

RM 

CL 

971 .000 

MGL 

07/17/81 

RM 

COND 

3980.000 

UMHC 

09/25/81 

RM 

COND 

4250.000 

UMHC 

07/17/81 

RM 

DBCP 

0.810 

UGL 

09/25/81 

RM 

DBCP 

0.750 

UGL 

07/17/81 

RM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY81 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27040  ALL  09/25/81  RM 

07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 
07/17/81  RM 
09/25/81  RM 

28010  ALL  07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 

28016  ALL  07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 
07/29/81  RM 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*  *  * 
UOM 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

61 .600 

UGL 

DIMP 

47.300 

UGL 

F 

2. 100 

MGL 

F 

1 .900 

MGL 

HARD 

830.000 

MGL 

HARD 

1090.000 

MGL 

HC03 

272.000 

MGL 

HC03 

293.000 

MGL 

K 

7.370 

MGL 

K 

7.100 

MGL 

MG 

67.300 

MGL 

MG 

138.000 

MGL 

NA 

534.800 

MGL 

NA 

563.000 

MGL 

NIT 

2.770 

MGL 

NIT 

2.100 

MGL 

PH 

7.640 

PH 

7.950 

S04 

610.000 

MGL 

S04 

850 . 000 

MGL 

CA 

113.000 

MGL 

CL 

50.000 

MGL 

COND 

771 .000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

F 

0.817 

MGL 

HARD 

69.000 

MGL 

HC03 

210.000 

MGL 

K 

5.700 

MGL 

MG 

25.200 

MGL 

NA 

475.000 

MGL 

NIT 

5. 100 

MGL 

PH 

7.840 

S04 

151 .000 

MGL 

CA 

72.600 

MGL 

CL 

50.000 

MGL 

COND 

673.000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

30.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

F 

0.729 

MGL 

HARD 

106.000 

MGL 

HC03 

193.000 

MGL 

K 

3.500 

MGL 

MG 

13.500 

MGL 

NA 

431 .000 

MGL 

NIT 

2. 100 

MGL 

PH 

7.830 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY81 


WELL 

NO. 

AQU I 
TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

**# 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

2801 6 

ALL 

07/29/81 

RM 

S04 

103.000 

MGL 

MONITORING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 
3rd  QTR  FY83 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY83 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

22001 

ALL 

06/09/83 

RM 

ALK 

227.000 

MGL 

06/09/83 

RM 

CA 

172.000 

MGL 

06/09/83 

RM 

CL 

2000.000 

MGL 

06/09/83 

RM 

COND 

4320.000 

UMHC 

06/09/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/09/83 

RM 

DIMP 

14.700 

UGL 

06/09/83 

RM 

F 

3.240 

MGL 

06/09/83 

RM 

K 

6.350 

MGL 

06/09/83 

RM 

MG 

40 . 000 

MGL 

06/09/83 

RM 

NA 

1035.000 

MGL 

06/09/83 

RM 

NIT 

1  .  100 

MGL 

06/09/83 

RM 

PH 

6.950 

06/09/83 

RM 

S04 

599.400 

MGL 

22002 

DEN 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

262.600 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.480 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22003 

ALL 

06/16/83 

RM 

ALK 

164.600 

MGL 

06/16/83 

RM 

CA 

47.500 

MGL 

06/16/83 

RM 

CL 

38.800 

MGL 

06/16/83 

RM 

COND 

1100.000 

UMHC 

06/16/83 

RM 

DBCP 

18.000 

UGL 

06/16/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/16/83 

RM 

F 

2.170 

MGL 

06/16/83 

RM 

K 

3.000 

MGL 

06/16/83 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

06/16/83 

RM 

NA 

150.300 

MGL 

06/16/83 

RM 

NIT 

1 .600 

MGL 

06/16/83 

RM 

PH 

7.510 

06/16/83 

RM 

S04 

95.300 

MGL 

22004 

ALL 

04/14/83 

RM 

ALK 

247.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

CA 

69.700 

MGL 

04/14/83 

RM 

CL 

600.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

COND 

2790.000 

UMHC 

04/14/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/14/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

04/14/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/14/83 

RM 

F 

4 . 160 

MGL 

04/14/83 

RM 

HARD 

309.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

K 

3.500 

MGL 

04/14/83 

RM 

MG 

30 . 000 

MGL 

04/14/83 

RM 

NA 

479.200 

MGL 

04/14/83 

RM 

NIT 

0.750 

MGL 

04/14/83 

RM 

PH 

7 . 600 

04/14/83 

RM 

S04 

242.000 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY83 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22005  ALL  06/01/83  RM 

06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 

22006  ALL  06/01/83  RM 

06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 
06/01/83  RM 

22007  ALL  06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 
06/22/83  RM 

06/22/83  RM 
06/15/83  RM 
06/15/83  RM 
06/15/83  RM 


ANALYTE 

*  *  * 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ALK 

226.800 

MGL 

CA 

200.000 

MGL 

CL 

580.600 

MGL 

CL 

675.700 

MGL 

COND 

2720.000 

UMHC 

DBCP 

0.360 

UGL 

DBCP 

0.290 

UGL 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

DLDRN 

0.790 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

1 .790 

MGL 

F 

1 . 700 

MGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

K 

4.100 

MGL 

MG 

20.000 

MGL 

NA 

400.000 

MGL 

NIT 

4.500 

MGL 

PH 

7.570 

S04 

546.700 

MGL 

ALK 

216.400 

MGL 

CA 

40.000 

MGL 

CL 

280.900 

MGL 

COND 

4850.000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

DIMP 

67.400 

UGL 

F 

1  1 .500 

MGL 

K 

3.700 

MGL 

MG 

60.000 

MGL 

NA 

1000.000 

MGL 

NIT 

7 . 000 

MGL 

PH 

7.880 

SQ4 

123. 100 

MGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

448.600 

MGL 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DIMP 

158.000 

UGL 

DLDRN 

1  1 .900 

UGL 

ENDRN 

9.820 

UGL 

F 

5.100 

MGL 

ISODR 

1  .970 

UGL 

ALDRN 

0.640 

UGL 

ALK 

252.700 

MGL 

CA 

211 .000 

MGL 

CL 

906.400 

MGL 

22008 


ALL 


R. I .C. 

WATER 

:  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

06/22/83 

RM 

CL 

905.700 

MGL 

06/15/83 

RM 

COND 

3810.000 

UMHC 

06/15/83 

RM 

DBCP 

0.680 

UGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

0.510 

UGL 

06/15/83 

RM 

DIMP 

44.500 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

54.900 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

10.100 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

7.140 

UGL 

06/15/83 

RM 

F 

2.540 

MGL 

06/22/83 

RM 

F 

2.220 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/15/83 

RM 

K 

6.100 

MGL 

06/15/83 

RM 

MG 

60.000 

MGL 

06/15/83 

RM 

NIT 

3.100 

MGL 

06/15/83 

RM 

PH 

6 . 650 

06/15/83 

RM 

S04 

126.700 

MGL 

22009 

ALL 

06/28/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

CL 

200.000 

MGL 

06/28/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/28/83 

RM 

DLDRN 

0.800 

UGL 

06/28/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

F 

2.000 

MGL 

06/28/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

06/20/83 

RM 

ALDRN 

7.300 

UGL 

06/20/83 

RM 

CL 

720.400 

MGL 

06/20/83 

RM 

DBCP 

1 .070 

UGL 

06/20/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/20/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/20/83 

RM 

F 

2.180 

MGL 

06/20/83 

RM 

ISODR 

2.440 

UGL 

22013 

ALL 

04/14/83 

RM 

ALK 

232.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

CA 

323.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

CL 

800.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

COND 

3610.000 

UMHC 

04/14/83 

RM 

DBCP 

0.950 

UGL 

04/14/83 

RM 

DCPD 

20.000 

UGL 

04/14/83 

RM 

DIMP 

15.700 

UGL 

04/14/83 

RM 

F 

2.600 

MGL 

04/14/83 

RM 

HARD 

773.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

K 

6.790 

MGL 

04/14/83 

RM 

MG 

60.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

NA 

473.800 

MGL 

04/14/83 

RM 

NIT 

3.800 

MGL 

04/14/83 

RM 

PH 

7.330 

04/14/83 

RM 

S04 

320.000 

MGL 

22015 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

595.700 

MGL 

R.  I  „C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22015 

ALL 

08/22/83 

RM 

DBCP 

0.490 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

0.450 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

4. 100 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

06/20/83 

RM 

ALK 

203.400 

MGL 

06/20/83 

RM 

CA 

31 .200 

MGL 

06/20/83 

RM 

CL 

747.900 

MGL 

06/20/83 

RM 

COND 

2980.000 

UMHC 

06/20/83 

RM 

DBCP 

0.200 

UGL 

06/20/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/20/83 

RM 

F 

2.010 

MGL 

06/20/83 

RM 

K 

63.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

NA 

359.600 

MGL 

06/20/83 

RM 

NIT 

4.200 

MGL 

06/20/83 

RM 

PH 

7.760 

06/20/83 

RM 

S04 

230.800 

MGL 

22018 

ALL 

06/20/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/20/83 

RM 

CL 

386.600 

MGL 

06/20/83 

RM 

DBCP 

2.240 

UGL 

06/20/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/20/83 

RM 

DLDRN 

0.560 

UGL 

06/20/83 

RM 

ENDRN 

0.350 

UGL 

06/20/83 

RM 

F 

0.160 

MGL 

06/20/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22020 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

121 .600 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

1 .660 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

0.860 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1 .890 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22021 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.250 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

121 .600 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

7.680 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

4.540 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1 . 860 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

70.900 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

R. I .0. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22023 

DEN 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1  .  120 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.550 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

22.000 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/8 3 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

25.500 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

17.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.670 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22027 

DEN 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

CL 

300.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

F 

0.090 

MGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

1 .010 

UGL 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

1 .750 

UGL 

06/27/83 

RM 

CL 

500.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

CL 

500.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

0.800 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

F 

0.500 

MGL 

06/27/83 

RM 

F 

0.400 

MGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

0.440 

UGL 

22031 

DEN 

06/28/83 

RM 

ALDRN 

2.100 

UGL 

06/28/83 

RM 

CL 

600.000 

MGL 

06/28/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/28/83 

RM 

DLDRN 

32.400 

UGL 

06/28/83 

RM 

ENDRN 

20.600 

UGL 

06/28/83 

RM 

F 

0.960 

MGL 

06/28/83 

RM 

ISODR 

0.540 

UGL 

22045 

ALL 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

1 .060 

UGL 

06/27/83 

RM 

CL 

200.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

### 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22045 

ALL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

F 

0.500 

MGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

0.350 

UGL 

22046 

ALX 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

0.660 

UGL 

06/27/83 

RM 

CL 

400.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

F 

0.400 

MGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

0.320 

UGL 

22047 

ALL 

06/27/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

CL 

600.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/27/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/27/83 

RM 

F 

2.000 

MGL 

06/27/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22049 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0 . 330 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

655.200 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

36.600 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

0.900 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

2.180 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22050 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.210 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

125.800 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

6.390 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

4.900 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1 .990 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.780 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

647.700 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

53.300 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

1  .000 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1  .580 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27002 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.290 

UGL 

05/23/83 

RM 

ALK 

217.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

:  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27002 

ALL 

05/23/83 

RM 

CA 

77.000 

MGL 

05/23/83 

RM 

CL 

224.500 

MGL 

06/22/83 

RM 

CL 

168.600 

MGL 

05/23/83 

RM 

COND 

1040.000 

UMHC 

05/23/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/83 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/23/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

5.240 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

4.270 

UGL 

05/23/83 

RM 

F 

1  .  170 

MGL 

06/22/83 

RM 

F 

1  .080 

MGL 

05/23/83 

RM 

HARD 

225.000 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/83 

RM 

K 

3.700 

MGL 

05/23/83 

RM 

MG 

20. 100 

MGL 

05/23/83 

RM 

NA 

137.500 

MGL 

05/23/83 

RM 

NIT 

1  .200 

MGL 

05/23/83 

RM 

PH 

7.590 

05/23/83 

RM 

S04 

61 .800 

MGL 

27003 

ALL 

04/14/83 

RM 

ALK 

216.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

CA 

81 .200 

MGL 

04/14/83 

RM 

CL 

0.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

COND 

810.000 

UMHC 

04/14/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/14/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

04/14/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/14/83 

RM 

HARD 

219.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

K 

3.500 

MGL 

04/14/83 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

04/14/83 

RM 

NA 

85.330 

MGL 

04/14/83 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

04/14/83 

RM 

PH 

7.520 

04/14/83 

RM 

S04 

64.000 

MGL 

27004 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

2.160 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

73.200 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

20.800 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

13.300 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.940 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

0 . 280 

UGL 

27005 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

1 .330 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

94 . 600 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

2.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

0.800 

UGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITOR 

ING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

### 

MEASUREMENT 

He#* 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27005 

ALL 

06/22/83 

RM 

F 

0.860 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

2.020 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

90.600 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.760 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27008 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

1 .310 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

89.000 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

2.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

0.900 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.810 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.440 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

110.900 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

6.780 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

5.260 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1  .070 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27011 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.450 

UGL 

06/15/83 

RM 

ALK 

242.300 

MGL 

06/15/83 

RM 

CA 

70.000 

MGL 

06/15/83 

RM 

CL 

200.000 

MGL 

06/22/83 

RM 

CL 

110.900 

MGL 

06/15/83 

RM 

COND 

880.000 

UMHC 

06/15/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/15/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

12.800 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

8.750 

UGL 

06/15/83 

RM 

F 

1  .000 

MGL 

06/22/83 

RM 

F 

0.950 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/15/83 

RM 

K 

2.900 

MGL 

06/15/83 

RM 

MG 

10.000 

MGL 

06/15/83 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

06/15/83 

RM 

PH 

7.730 

27016 

DEN 

05/02/83 

RM 

ALK 

295.000 

MGL 

05/06/83 

RM 

ALK 

246.000 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING 

I  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

27016 

DEN 

05/09/83 

RM 

ALK 

280.000 

05/13/03 

RM 

ALK 

50.000 

05/02/83 

RM 

CA 

97.000 

05/02/83 

RM 

CL 

700.000 

05/06/83 

RM 

CL 

1000.000 

05/09/83 

RM 

CL 

700.000 

05/13/83 

RM 

CL 

800.000 

05/02/83 

RM 

COND 

4130.000 

05/06/83 

RM 

COND 

3630.000 

05/09/83 

RM 

COND 

2560.000 

05/13/83 

RM  . 

COND 

3760.000 

05/02/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

05/06/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

05/09/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

05/13/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

05/02/83 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

05/09/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

05/02/83 

RM 

DIMP 

11.100 

05/06/83 

RM 

DIMP 

1 1 .600 

05/09/83 

RM 

DIMP 

13. 100 

05/13/83 

RM 

DIMP 

1 1 .400 

05/02/83 

RM 

F 

6.000 

05/06/83 

RM 

F 

9.000 

05/09/83 

RM 

F 

5. 120 

05/13/83 

RM 

F 

5.680 

05/02/83 

RM 

HARD 

1610.000 

05/06/83 

RM 

HARD 

314.000 

05/09/83 

RM 

HARD 

346.000 

05/13/83 

RM 

HARD 

335.000 

05/02/83 

RM 

K 

1 .410 

05/02/83 

RM 

MG 

31 .900 

05/02/83 

RM 

NA 

658.100 

05/02/83 

RM 

NIT 

.  0.910 

05/06/83 

RM 

NIT 

0.970 

05/09/83 

RM 

NIT 

0.950 

05/13/83 

RM 

NIT 

0.900 

05/02/83 

RM 

PH 

8.100 

05/06/83 

RM 

PH 

7.800 

05/09/83 

RM 

PH 

7.790 

05/13/83 

RM 

PH 

7.520 

05/02/83 

RM 

S04 

452.600 

05/06/83 

RM 

S04 

527.000 

05/09/83 

RM 

S04 

472.500 

05/13/83 

RM 

S04 

525.900 

27024 

DEN 

06/21/83 

RM 

ALDRN 

5.470 

05/10/83 

RM 

ALK 

241 .000 

05/10/83 

RM 

CA 

21.100 

05/10/83 

RM 

CL 

600.000 

06/21/83 

RM 

CL 

276.800 

05/10/83 

RM 

COND 

4170.000 

05/10/83 

RM 

DBCP 

0.730 

*** 

UOM 


MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

UMHC 

UMHC 

UMHC 

UMHC 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 


MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

UGL 

MGL 

MGL 

MGL 

MGL 

UMHC 

UGL 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY83 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27024 

DEN 

06/21/83 

RM 

DBCP 

0.800 

UGL 

05/10/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

DIMP 

64.300 

UGL 

06/21/83 

RM 

DIMP 

57.900 

UGL 

06/21/83 

RM 

DLDRN 

1 .590 

UGL 

05/10/83 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

06/21/83 

RM 

F 

1  .320 

MGL 

05/10/83 

RM 

HARD 

908.000 

MGL 

06/21/83 

RM 

ISODR 

2. 190 

UGL 

05/10/83 

RM 

K 

4.890 

MGL 

05/10/83 

RM 

MG 

126.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

NA 

415.400 

MGL 

05/10/83 

RM 

NIT 

1 .200 

MGL 

05/10/83 

RM 

PH 

7.340 

05/10/83 

RM 

S04 

LT 

20 . 000 

MGL 

27026 

DEN 

06/21/83 

RM 

ALDRN 

2.450 

UGL 

06/21/83 

RM 

CL 

663. 100 

MGL 

06/21/83 

RM 

DBCP 

1 .770 

UGL 

06/21/83 

RM 

DIMP 

39.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

DLDRN 

1.910 

UGL 

06/21/83 

RM 

ENDRN 

1 .900 

UGL 

06/21/83 

RM 

F 

1 .480 

MGL 

06/21/83 

RM 

ISODR 

1 .360 

UGL 

27035 

DEN 

05/10/83 

RM 

ALK 

165.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

CA 

1 7 . 500 

MGL 

05/10/83 

RM 

CL 

800.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

COND 

1930.000 

UMHC 

05/10/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

F 

1 .430 

MGL 

05/10/83 

RM 

HARD 

532.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

K 

2.160 

MGL 

05/10/83 

RM 

MG 

44.800 

MGL 

05/10/83 

RM 

NA 

148.100 

MGL 

05/10/83 

RM 

NIT 

4.300 

MGL 

05/10/83 

RM 

PH 

7.530 

05/10/83 

RM 

S04 

LT 

20.000 

MGL 

27040 

ALL 

06/20/83 

RM 

ALDRN 

0.840 

UGL 

06/20/83 

RM 

ALK 

240.800 

MGL 

06/20/83 

RM 

CA 

932.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

CL 

402.400 

MGL 

06/20/83 

RM 

CL 

1  12.400 

MGL 

06/20/83 

RM 

COND 

4120.000 

UMHC 

06/20/83 

RM 

DBCP 

0.560 

UGL 

06/20/83 

RM 

DBCP 

0.680 

UGL 

06/20/83 

RM 

DIMP 

50.600 

UGL 

06/20/83 

RM 

DIMP 

50.500 

UGL 

06/20/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/20/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

I  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27040 

ALL 

06/20/83 

RM 

F 

1.670 

MGL 

06/20/83 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

06/20/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/20/83 

RM 

K 

6.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

MG 

50.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

NA 

300.000 

MGL 

06/20/83 

RM 

NIT 

1  .000 

MGL 

06/20/83 

RM 

PH 

7 . 500 

06/20/83 

RM 

S04 

818.600 

MGL 

27045 

ALL 

06/21/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

CL 

853.400 

MGL 

06/21/83 

RM 

DBCP 

0.520 

UGL 

06/21/83 

RM 

DIMP 

19.900 

UGL 

06/21/83 

RM 

DLDRN 

2.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

ENDRN 

1 .250 

UGL 

06/21/83 

RM 

F 

2.270 

MGL 

06/21/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

06/21/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

CL 

29 . 500 

MGL 

06/21/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/21/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/21/83 

RM 

F 

1 .390 

MGL 

06/21/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

815.300 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

0.410 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

18.400 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

0.690 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

2.260 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.670 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

801 .700 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

0.410 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

19.900 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

2.080 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

301 .800 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

0.670 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY83 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE  I 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27066 

ALL 

06/22/83 

RM 

F 

1 .660 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27075 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

0.600 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

411 .200 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

10.000 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

7.260 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

0.240 

UGL 

27077 

ALL 

06/22/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/22/83 

RM 

CL 

905.700 

MGL 

06/22/83 

RM 

DBCP 

0 . 340 

UGL 

06/22/83 

RM 

DIMP 

28.700 

UGL 

06/22/83 

RM 

DLDRN 

6.040 

UGL 

06/22/83 

RM 

ENDRN 

4.730 

UGL 

06/22/83 

RM 

F 

1 .660 

MGL 

06/22/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

05/10/83 

RM 

ALK 

189.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

CA 

67. 100 

MGL 

05/10/83 

RM 

CL 

40.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

COND 

630.000 

UMHC 

05/10/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/10/83 

RM 

DCPD 

ND 

0 . 000 

UGL 

05/10/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

F 

0.680 

MGL 

05/10/83 

RM 

HARD 

206.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

K 

3.520 

MGL 

05/10/83 

RM 

MG 

8.770 

MGL 

05/10/83 

RM 

NA 

57.160 

MGL 

05/10/83 

RM 

NIT 

2.900 

MGL 

05/10/83 

RM 

PH 

7.720 

05/10/83 

RM 

S04 

LT 

20 . 000 

MGL 

28023 

ALL 

05/10/83 

RM 

ALK 

192.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

CA 

100.700 

MGL 

05/10/83 

RM 

CL 

30.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

COND 

930.000 

UMHC 

05/10/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/10/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/10/83 

RM 

F 

0.730 

MGL 

05/10/83 

RM 

HARD 

307.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

K 

2.700 

MGL 

05/10/83 

RM 

MG 

17.300 

MGL 

05/10/83 

RM 

NA 

70.300 

MGL 

05/10/83 

RM 

NIT 

5.000 

MGL 

05/10/83 

RM 

PH 

7.640 

05/10/83 

RM 

S04 

96.260 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY83 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

28027 

ALL 

05/09/83 

RM 

ALK 

189.000 

MGL 

05/09/83 

RM 

CA 

59.000 

MGL 

05/09/83 

RM 

CL 

100.000 

MGL 

05/09/83 

RM 

COND 

639.000 

UMHC 

05/09/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/09/83 

RM 

DCPD 

ND 

0.000 

UGL 

05/09/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/09/83 

RM 

F 

0.640 

MGL 

05/09/83 

RM 

HARD 

233.000 

MGL 

05/09/83 

RM 

K 

2.160 

MGL 

05/09/83 

RM 

MG 

6.310 

MGL 

05/09/83 

RM 

NA 

44.160 

MGL 

05/09/83 

RM 

NIT 

2.900 

MGL 

05/09/83 

RM 

PH 

7.550 

05/09/83 

RM 

S04 

106.900 

MGL 

37330 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

CL 

70.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37331 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

CL 

50.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

0.400 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37332 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

1.140 

UGL 

06/29/83 

RM 

CL 

700.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

3.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

1 . 280 

UGL 

37333 

06/28/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

CL 

600.000 

MGL 

06/28/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/28/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/28/83 

RM 

ENDRN 

0.210 

UGL 

06/28/83 

RM 

F 

0.300 

MGL 

06/28/83 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

37334 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

0.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY83 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


37334 


37335 


37336 


37337 


SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

06/29/83 

RM 

CL 

50.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

8 . 530 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

6.870 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

0 . 700 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

CL 

50.000 

MGL 

06/28/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/28/83 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/28/83 

RM 

F 

0.300 

MGL 

06/28/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

CL 

200.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT- 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

0.220 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

0.230 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

1  .000 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

CL 

100.000 

MGL 

06/29/83 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/29/83 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/29/83 

RM 

DLDRN 

45.800 

UGL 

06/29/83 

RM 

ENDRN 

25.700 

UGL 

06/29/83 

RM 

F 

0.900 

MGL 

06/29/83 

RM 

ISODR 

0.360 

UGL 

/ 


MONITORING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 


3rd  QTR  FY84 


R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22001 

ALL 

05/23/84 

RM 

ALK 

272.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CA 

2070.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CL 

482.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

COND 

4760.000 

UMHC 

05/23/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/23/84 

RM 

DIMP 

25.100 

UGL 

05/23/84 

RM 

F 

2.800 

MGL 

05/23/84 

RM 

HARD 

900.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

K 

6.890 

MGL 

05/23/84 

RM 

MG 

97.900 

MGL 

05/23/84 

RM 

NA 

802.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

NIT 

1 .400 

MGL 

05/23/84 

RM 

PH 

7.470 

05/23/84 

RM 

S04 

187.000 

MGL 

22003 

ALL 

06/14/84 

RM 

ALK 

38.500 

MGL 

06/14/84 

RM 

CA 

77.900 

MGL 

06/14/84 

RM 

CL 

193.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

COND 

1370.000 

UMHC 

06/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/14/84 

RM 

DCPD 

5.000 

UGL 

06/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/14/84 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

06/14/84 

RM 

HARD 

200.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

K 

7.610 

MGL 

06/14/84 

RM 

MG 

30.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NA 

179.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NIT 

3.400 

MGL 

06/14/84 

RM 

PH 

7.680 

06/14/84 

RM 

S04 

122.000 

MGL 

22004 

ALL 

04/18/84 

RM 

CA 

105.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

COND 

3770.000 

UMHC 

04/18/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/18/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

04/18/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/18/84 

RM 

F 

5.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

HARD 

332.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

K 

5.600 

MGL 

04/18/84 

RM 

MG 

57.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

NA 

767.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

NIT 

0.990 

MGL 

04/18/84 

RM 

PH 

7.240 

04/18/84 

RM 

S04 

182.000 

MGL 

22005 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/84 

RM 

ALK 

239.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CA 

1 1 1 .000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CL 

66.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

CL 

523 . 000 

MGL 

05/23/84 

RM 

COND 

2420.000 

UMHC 

R. I .C. 

WELL 

NO. 

22005 


22006 


22008 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY84 


AQUI 

TYPE 


ALL 


ALL 


ALL 


SAMPLE 


DATE 

LAB 

ANALYTE 

05/23/84 

RM 

DBCP 

06/01/84 

RM 

DBCP 

05/23/84 

RM 

DCPD 

05/23/84 

RM 

DIMP 

06/01/84 

RM 

DIMP 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

05/23/84 

RM 

F 

06/01/84 

RM 

F 

05/23/84 

RM 

HARD 

06/01/84 

RM 

ISQDR 

05/23/84 

RM 

K 

05/23/84 

RM 

MG 

05/23/84 

RM 

NA 

05/23/84 

RM 

NIT 

05/23/84 

RM 

PH 

05/23/84 

RM 

S04 

05/23/84 

RM 

ALK 

05/23/84 

RM 

CA 

05/23/84 

RM 

CL 

05/23/84 

RM 

COND 

05/23/84 

RM 

DBCP 

05/23/84 

RM 

DCPD 

05/23/84 

RM 

DIMP 

05/23/84 

RM 

F 

05/23/84 

RM 

HARD 

05/23/84 

RM 

K 

05/23/84 

RM 

MG 

05/23/84 

RM 

NA 

05/23/84 

RM 

NIT 

05/23/84 

RM 

PH 

05/23/84 

RM 

S04 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

06/12/84 

RM 

ALK 

06/12/84 

RM 

CA 

05/31/84 

RM 

CL 

06/12/84 

RM 

CL 

06/12/84 

RM 

COND 

05/31/84 

RM 

DBCP 

06/12/84 

RM 

DBCP 

06/12/84 

RM 

DCPD 

05/31/84 

RM 

DIMP 

06/12/84 

RM 

DIMP 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

05/31/84 

RM 

F 

06/12/84 

RM 

F 

06/12/84 

RM 

HARD 

05/31/84 

RM 

ISODR 

06/12/84 

RM 

K 

*  *  * 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

UOM 

0.230 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

1  .000 

UGL 

LT 

10.000 

UGL 

LT 

10.000 

UGL 

0.400 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

2.000 

MGL 

2.000 

MGL 

600.000 

MGL 

LT 

0.200 

UGL 

5.100 

MGL 

47.600 

MGL 

372.000 

MGL 

4 . 900 
7.430 

MGL 

236.000 

MGL 

247.000 

MGL 

109.000 

MGL 

59 . 600 

MGL 

2060.000 

UMHC 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

1 . 000 

UGL 

LT 

10.000 

UGL 

7.000 

MGL 

600.000 

MGL 

4.700 

MGL 

52.500 

MGL 

459.000 

MGL 

2.400 

7.650 

MGL 

788.000 

MGL 

LT 

0.200 

UGL 

222.000 

MGL 

200.000 

MGL 

638.000 

MGL 

926.000 

MGL 

3070.000 

UMHC 

0.560 

UGL 

0.540 

UGL 

LT 

1 .000 

UGL 

13.100 

UGL 

10.600 

UGL 

0.400 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

2.700 

MGL 

2.600 

MGL 

900.000 

MGL 

LT 

0.200 

UGL 

6.100 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MON I TOR  I NG  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY84 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

06/12/84 

RM 

MG 

79.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

NA 

507.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

NIT 

3.700 

MGL 

06/12/84 

RM 

PH 

7.490 

06/12/84 

RM 

S04 

1060.000 

MGL 

22009 

ALL 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

CL 

443.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

0.500 

UGL 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

F 

2.100 

MGL 

05/31/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

437.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

0.900 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

2.600 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22015 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

704.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

0.370 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

10.600 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

0.500 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

5.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

06/12/84 

RM 

ALK 

193.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

CA 

200.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

CL 

622.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

COND 

2320.000 

UMHC 

06/12/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

06/12/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/12/84 

RM 

F 

2.500 

MGL 

06/12/84 

RM 

HARD 

600.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

K 

5.730 

MGL 

06/12/84 

RM 

MG 

48.000 

MGL 

06/12/84 

RM 

NA 

381 .000 

MGL 

06/12/84 

RM 

NIT 

1  .600 

MGL 

06/12/84 

RM 

PH 

7.680 

06/12/84 

RM 

S04 

7 1 . 500 

MGL 

22020 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

0.730 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

161 .000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

#** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22020 

ALL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

2.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22021 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

170.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

2.200 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

0.460 

UGL 

22022 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

220.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

0.400 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

2.100 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

1 .740 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

110.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

LT 

20.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22027 

DEN 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

0.880 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

319.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

0.300 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

1 .780 

UGL 

n 

i—i 

n 

WATER 

MONITORING 

QUALITY  DATA 
WELLS  FOR  3rd 

FROM 

QTR  FY84 

WELL 

NO. 

AQU I 
TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

***  MEASUREMENT 
BOOL  CONCEN 

*  *  * 

UOM 

22028 

DEN 

06/01/84 

RM 

CL 

509.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22031 

DEN 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

CL 

425.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

05/31/84 

RM 

ISQDR 

LT 

0.200 

UGL 

22045 

ALL 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

CL 

334.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

0.400 

UGL 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

F 

2.100 

MGL 

05/31/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22051 

ALL 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

1  .  120 

UGL 

05/31/84 

RM 

CL 

648.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

DIMP 

1  1  .800 

UGL 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

F 

5.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

05/31/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

CL 

758.000 

MGL 

05/31/84 

RM 

DBCP 

0.230 

UGL 

05/31/84 

RM 

DIMP 

27.700 

UGL 

05/31/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/31/84 

RM 

F 

2.700 

MGL 

05/31/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27002 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/84 

RM 

ALK 

173.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CA 

78.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

CL 

570 . 000 

MGL 

06/01/84 

RM 

CL 

211 .000 

MGL 

05/23/84 

RM 

COND 

1  150.000 

UMHC 

05/23/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

3 

• 

n 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**#  MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27002 

ALL 

05/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

05/23/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

U6L 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

06/01/84 

RM 

F 

1 .300 

MGL 

05/23/84 

RM 

HARD 

400.000 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

05/23/84 

RM 

K 

4.130 

MGL 

05/23/84 

RM 

MG 

30.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

NA 

276.000 

MGL 

05/23/84 

RM 

NIT 

2 . 000 

MGL 

05/23/84 

RM 

PH 

7.640 

05/23/84 

RM 

S04 

6 1 . 700 

MGL 

27003 

ALL 

04/18/84 

RM 

CA 

71 .200 

MGL 

04/18/84 

RM 

COND 

785.000 

UMHC 

04/18/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/18/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

04/18/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/18/84 

RM 

F 

1 .300 

MGL 

04/18/84 

RM 

HARD 

123.000 

MGL 

04/18/84 

RM 

K 

4.190 

MGL 

04/18/84 

RM 

MG 

16.500 

MGL 

04/18/84 

RM 

NA 

79.400 

MGL 

04/18/84 

RM 

NIT 

LT 

0 . 500 

MGL 

04/18/84 

RM 

PH 

7.170 

04/18/84 

RM 

S04 

LT 

50.000 

MGL 

27004 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

86.600 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

1  .  100 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27005 

ALL 

06/01/84 

RM 

ALDRN 

0.300 

UGL 

06/01/84 

RM 

CL 

87.600 

MGL 

06/01/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/01/84 

RM 

F 

1.100 

MGL 

06/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.800 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

104.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27007 

ALL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL  . 

27008 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.500 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

97.200 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1  .  100 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

170.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

2701  1 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

ALK 

37.500 

MGL 

06/14/84 

RM 

CA 

67.500 

MGL 

06/05/84 

RM 

CL 

150.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

CL 

121 .000 

MGL* 

06/14/84 

RM 

COND 

874.000 

UMHC 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

06/14/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

06/14/84 

RM 

HARD 

100.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

0.300 

UGL 

06/14/84 

RM 

K 

4.110 

MGL 

06/14/84 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NA 

1 17.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

06/14/84 

RM 

PH 

7.570 

06/14/84 

RM 

S04 

56.400 

MGL 

27016 

DEN 

05/01/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

05/01/84 

RM 

CL 

500.000 

MGL 

05/01/84 

RM 

COND 

3090.000 

UMHC 

05/01/84 

RM 

CPMS 

LT 

20 . 000 

UGL 

05/01/84 

RM 

CPMSO 

LT 

20.000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FYQ4 


WELL 

NO. 


27016 


27024 


27035 


AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

DEN 

05/01/84 

RM 

CPMS02 

LT 

20.000 

UGL 

05/01/84 

RM 

DCPD 

LT 

1.000 

UGL 

05/01/84 

RM 

DIMP 

15.200 

UGL 

05/01/84 

RM 

DITH 

LT 

20.000 

UGL 

05/01/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/01/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

05/01/84 

RM 

F 

7.000 

MGL 

05/01/84 

RM 

FE 

LT 

0.100 

MGL 

05/01/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

05/01/84 

RM 

MN 

LT 

0.050 

MGL 

05/01/84 

RM 

NA 

689.000 

MGL 

05/01/84 

RM 

□  X  AT 

LT 

20.000 

UGL 

05/01/84 

RM 

S04 

660.000 

MGL 

05/01/84 

RM 

TOC 

3.620 

MGL 

DEN 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

ALK 

161 .000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CA 

253.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CL 

760.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

CL 

860.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

COND 

4070 . 000 

UMHC 

04/23/84 

RM 

DBCP 

0.400 

UGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0.470 

UGL 

04/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  . 000 

UGL 

04/23/84 

RM 

DIMP 

88.400 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

83.400 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

HARD 

985.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

K 

6.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

MG 

100.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NA 

559.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NIT 

1 .800 

MGL 

04/23/84 

RM 

PH 

7.210 

04/23/84 

RM 

S04 

1240.000 

MGL 

DEN 

04/23/84 

RM 

ALK 

184.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CA 

175.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CL 

380.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

COND 

1970.000 

UMHC 

04/23/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 . 000 

UGL 

04/23/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/23/84 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

04/23/84 

RM 

HARD 

512.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

K 

4.840 

MGL 

04/23/84 

RM 

MG 

70.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NA 

188.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NIT 

8.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

27035 

DEN 

04/23/84 

RM 

PH 

7.340 

04/23/84 

RM 

S04 

153.000 

MGL 

27040 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

ALK 

48.300 

MGL 

06/14/84 

RM 

CA 

281 .000 

MGL 

06/05/84 

RM 

CL 

840.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

CL 

840.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

COND 

3930.000 

UMHC 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0.500 

UGL 

06/14/84 

RM 

DBCP 

0.340 

UGL 

06/14/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

69.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

DIMP 

70.100 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.400 

MGL 

06/14/84 

RM 

F 

2.100 

MGL 

06/14/84 

RM 

HARD 

900.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/14/84 

RM 

K 

6.340 

MGL 

06/14/84 

RM 

MG 

99.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NA 

623.000 

MGL 

06/14/84 

RM 

NIT 

1  .800 

MGL 

06/14/84 

RM 

PH 

7.560 

06/14/84 

RM 

S04 

1020.000 

MGL 

27045 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

820.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0.460 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

23.900 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.500 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.500 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.800 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

50.800 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

840.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0 . 400 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

17.900 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.500 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.800 

MGL 

R. I -C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS  FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AGUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

### k 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB  ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27062 

ALL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.400 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

780.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0.440 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

21  .200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.400 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.600 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

400.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0 . 500 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2.300 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

27075 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0 . 700 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

420.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2. 100 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27077 

ALL 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

0.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

840.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

0.580 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

33.600 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

2 . 600 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

04/23/84 

RM 

ALK 

201 .000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CA 

81 .000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CL 

45.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

COND 

725.000 

UMHC 

04/23/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

04/23/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/23/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

04/23/84 

RM 

HARD 

181 .000 

MGL 

04/23/84 

RM 

K 

4.500 

MGL 

04/23/84 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NA 

66 . 600 

MGL 

04/23/84 

RM 

NIT 

4 . 400 

MGL 

04/23/84 

RM 

PH 

7.690 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

28010 

ALL 

04/23/84 

RM 

S04 

1 1 1 .000 

MGL 

28023 

ALL 

04/23/84 

RM 

ALK 

167.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CA 

130.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

CL 

72.600 

MGL 

04/23/84 

RM 

COND 

946.000 

UMHC 

04/23/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/23/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

04/23/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/23/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

04/23/84 

RM 

HARD 

270.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

K 

4.620 

MGL 

04/23/84 

RM 

MG 

30.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

NA 

81 .400 

MGL 

04/23/84 

RM 

NIT 

1 1.000 

MGL 

04/23/84 

RM 

PH 

7.550 

04/23/84 

RM 

SD4 

166.000 

MGL 

28027 

ALL 

04/24/84 

RM 

ALK 

194.000 

MGL 

04/24/84 

RM 

CA 

67.000 

MGL 

04/24/84 

RM 

CL 

32.600 

MGL 

04/24/84 

RM 

COND 

570.000 

UMHC 

04/24/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

04/24/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

04/24/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

04/24/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

04/24/84 

RM 

HARD 

136.000 

MGL 

04/24/84 

RM 

K 

3.980 

MGL 

04/24/84 

RM 

MG 

10.000 

MGL 

04/24/84 

RM 

NA 

47.900 

MGL 

04/24/84 

RM 

NIT 

3.700 

MGL 

04/24/84 

RM 

PH 

7.450 

04/24/84 

RM 

S04 

54.000 

MGL 

37330 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

CL 

300.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

0 . 700 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

2.500 

MGL 

06/06/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37331 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

CL 

420.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

0 . 700 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

2.600 

MGL 

06/06/84 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

37332 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

0.700 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY84 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

##* 

MEASUREMENT 

*## 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37332 

06/06/84 

RM 

CL 

520.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

50.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

3.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37333 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

CL 

440.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

1  .000 

MGL 

06/06/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37334 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

99.500 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0 . 700 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1  . 400 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37335 

06/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

CL 

150.000 

MGL 

06/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

06/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37336 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/06/84 

RM 

CL 

190.000 

MGL 

06/06/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

1  .900 

MGL 

06/06/84 

RM 

I50DR 

LT 

0.200 

UGL 

37337 

06/06/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

CL 

83.100 

MGL 

06/06/B4 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/06/84 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

06/06/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/06/84 

RM 

F 

1  . 600 

MGL 

06/06/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

MONITORING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 

FY85 


R. I .C. 

WATEF 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

!  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22001 

ALL 

11/28/84 

RM 

ALK 

291 .000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CA 

214.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CL 

774.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

COND 

5050.000 

UMHC 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

76.900 

UGL 

11/28/84 

RM 

F 

2.800 

MGL 

11/28/84 

RM 

HARD 

1040.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

K 

6. 100 

MGL 

11/28/84 

RM 

MG 

600.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NA 

809.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NIT 

1 .500 

MGL 

11/28/84 

RM 

PH 

7.590 

11/28/84 

RM 

S04 

509.000 

MGL 

22003 

ALL 

12/17/84 

RM 

ALK 

226.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

CA 

101 .000 

MGL 

12/17/84 

RM 

CL 

304.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

COND 

1750.000 

UMHC 

12/17/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/17/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

12/17/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/17/84 

RM 

F 

1 . 900 

MGL 

12/17/84 

RM 

HARD 

382 . 000 

MGL 

12/17/84 

RM 

K 

4.600 

MGL 

12/17/84 

RM 

MG 

32 . 500 

MGL 

12/17/84 

RM 

NA 

231 .000 

MGL 

12/17/84 

RM 

NIT 

3.700 

MGL 

12/17/84 

RM 

PH 

7.690 

12/17/84 

RM 

S04 

168.000 

MGL 

22004 

ALL 

10/22/84 

RM 

ALK 

247.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

CA 

144.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

CL 

933.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

COND 

3860.000 

UMHC 

10/22/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

10/22/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

10/22/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

10/22/84 

RM 

F 

5.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

HARD 

486.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

K 

5.720 

MGL 

10/22/84 

RM 

MG 

51 .000 

MGL 

10/22/84 

RM 

NA 

638.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

NIT 

1.100 

MGL 

10/22/84 

RM 

PH 

7.780 

10/22/84 

RM 

S04 

353.000 

MGL 

22005 

ALL 

11/28/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

ALK 

254.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CA 

165.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CL 

487.000 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22005 

ALL 

11/28/84 

RM 

CL 

469.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

COND 

2990.000 

UMHC 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

F 

1 . 900 

MGL 

11/28/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

11/28/84 

RM 

HARD 

507.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

K 

4.700 

MGL 

11/28/84 

RM 

MG 

44.600 

MGL 

11/28/84 

RM 

NA 

307.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NIT 

5.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

PH 

7.490 

11/28/84 

RM 

S04 

147.000 

MGL 

22006 

ALL 

11/28/84 

RM 

ALK 

401 .000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CA 

153.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CL 

95.600 

MGL 

11/28/84 

RM 

COND 

2280.000 

UMHC 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

11/28/84 

RM 

F 

7.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

HARD 

549.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

K 

3.500 

MGL 

11/28/84 

RM 

MG 

49.200 

MGL 

11/28/84 

RM 

NA 

448.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NIT 

1 .700 

MGL 

11/28/84 

RM 

PH 

7.580 

11/28/84 

RM 

S04 

1010.000 

MGL 

22008 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ALK 

297.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

CA 

1 7 . 500 

MGL 

12/03/84 

RM 

CL 

683.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

CL 

660.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

COND 

3520.000 

UMHC 

12/03/84 

RM 

DBCP 

0.230 

UGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

0.320 

UGL 

12/03/84 

RM 

DCPD 

1  . 000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

18.500 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

15.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

2.500 

MGL 

12/03/84 

RM 

F 

2 . 600 

MGL 

12/03/84 

RM 

HARD 

680.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITOR 

IN6  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

K 

6.200 

MGL 

12/03/84 

RM 

MG 

58.200 

MGL 

12/03/84 

RM 

NA 

483.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

NIT 

4.600 

MGL 

12/03/84 

RM 

PH 

7.410 

12/03/84 

RM 

S04 

308.000 

MGL 

22009 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

482.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

0.690 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

2 . 300 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

332.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

2.600 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22015 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

643.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

0.240 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

0.240 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

3.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

12/17/84 

RM 

ALK 

243.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

CA 

176.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

CL 

699.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

COND 

3460.000 

UMHC 

12/17/84 

RM 

DBCP 

0.330 

UGL 

12/17/84 

RM 

DIMP 

1 1 .800 

UGL 

12/17/84 

RM 

F 

2.200 

MGL 

12/17/84 

RM 

HARD 

610.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

K 

6.600 

MGL 

12/17/84 

RM 

MG 

53.100 

MGL 

12/17/84 

RM 

NA 

432.000 

MGL 

12/17/84 

RM 

NIT 

2.800 

MGL 

12/17/84 

RM 

PH 

7.580 

12/17/84 

RM 

S04 

288.000 

MGL 

22018 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

386.000 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY85 


I 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22018 

ALL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22020 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

179.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

22021 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

221 .000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22022 

ALL 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

202.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

22.700 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

128.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

1  .  100 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

12/03/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

CL 

LT 

20.000 

MGL 

12/03/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

DIMP 

326.000 

UGL 

12/03/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/03/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

12/03/84 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

22027 

DEN 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22027 

DEN 

12/04/84 

RM 

CL 

305.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

0.500 

MGL 

12/04/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

CL 

339.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

0.700 

MGL 

12/04/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22031 

DEN 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

1 .490 

UGL 

12/04/84 

RM 

CL 

395.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

12/04/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22045 

ALL 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

CL 

349.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

0.510 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

2.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22051 

ALL 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

CL 

655.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

0.210 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

0.440 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

0.430 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

5.000 

MGL 

•• 

12/04/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

12/04/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

CL 

638.000 

MGL 

12/04/84 

RM 

DBCP 

0.270 

UGL 

12/04/84 

RM 

DIMP 

19.600 

UGL 

12/04/84 

RM 

DLDRN 

0.230 

UGL 

12/04/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/04/84 

RM 

F 

2.700 

MGL 

12/04/84 

RM 

ISODR 

0.450 

UGL 

R  .  I  .  C « 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27002 

ALL 

11/28/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

ALK 

252.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CA 

95.600 

MGL 

11/28/84 

RM 

CL 

209.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

CL 

195.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

COND 

1600.000 

UMHC 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/28/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

11/28/84 

RM 

F 

1.100 

MGL 

11/28/84 

RM 

HARD 

377.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

ISQDR 

LT 

0.200 

UGL 

11/28/84 

RM 

K 

3.500 

MGL 

11/28/84 

RM 

MG 

24.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NA 

128.000 

MGL 

11/28/84 

RM 

NIT 

1 .600 

MGL 

11/28/84 

RM 

PH 

7.500 

11/28/84 

RM 

S04 

86.700 

MGL 

27003 

ALL 

10/22/84 

RM 

ALK 

234.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

CA 

62.900 

MGL 

10/22/84 

RM 

CL 

108.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

COND 

812.000 

UMHC 

10/22/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

10/22/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

10/22/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

10/22/84 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

10/22/84 

RM 

HARD 

202.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

K 

3.980 

MGL 

10/22/84 

RM 

MG 

17.000 

MGL 

10/22/84 

RM 

NA 

74.600 

MGL 

10/22/84 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

10/22/84 

RM 

PH 

7.780 

10/22/84 

RM 

S04 

60.800 

MGL 

27004 

ALL 

12/05/84 

RM 

ALDRN 

0.850 

UGL 

12/05/84 

RM 

CL 

83.500 

MGL 

12/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/05/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

12/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27005 

ALL 

12/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

CL 

99.400 

MGL 

12/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

1 

I 


R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

#*# 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27005 

ALL 

12/05/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/05/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/05/84 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

12/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

CL 

99.200 

MGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27008 

ALL 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

CL 

96.600 

MGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

CL 

129.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

1.100 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27011 

ALL 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ALK 

240.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CA 

73.600 

MGL 

12/10/84 

RM 

CL 

104.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CL 

114.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

COND 

880.000 

UMHC 

12/10/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

12/10/84 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

12/10/84 

RM 

HARD 

217.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

K 

3.270 

MGL 

12/10/84 

RM 

MG 

15.900 

MGL 

R  .  I  .  C  . 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27011 

ALL 

12/10/84 

RM 

NA 

97.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

12/10/84 

RM 

PH 

7.810 

12/10/84 

RM 

SQ4 

73.500 

MGL 

27016 

DEN 

11/05/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/05/84 

RM 

CL 

417.000 

MGL 

11/05/84 

RM 

COND 

3120.000 

UMHC 

11/05/84 

RM 

CPMS 

LT 

20.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

CPMSO 

LT 

20.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

CPMS02 

LT 

20.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/05/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

11/05/84 

RM 

DIMP 

10.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

DITH 

LT 

20.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

DLDRN 

0.360 

UGL 

11/05/84 

RM 

ENDRN 

0.220 

UGL 

11/05/84 

RM 

F 

8.000 

MGL 

11/05/84 

RM 

FE 

LT 

1 .000 

MGL 

11/05/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

11/05/84 

RM 

MN 

LT 

0 . 500 

MGL 

11/05/84 

RM 

NA 

53.600 

MGL 

11/05/84 

RM 

OX  AT 

LT 

20.000 

UGL 

11/05/84 

RM 

S04 

158.000 

MGL 

11/05/84 

RM 

TOC 

LT 

3.000 

MGL 

27024 

DEN 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/01/84 

RM 

ALK 

316.000 

MGL 

11/01/84 

RM 

CA 

299.000 

MGL 

11/01/84 

RM 

CL 

842.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CL 

966.000 

MGL 

11/01/84 

RM 

COND 

5080.000 

UMHC 

11/01/84 

RM 

DBCP 

0.430 

UGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

0.400 

UGL 

11/01/84 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

11/01/84 

RM 

DIMP 

40.000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

31 .900 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/01/84 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

12/10/84 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

11/01/84 

RM 

HARD 

930.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

11/01/84 

RM 

K 

5.510 

MGL 

11/01/84 

RM 

MG 

84.000 

MGL 

11/01/84 

RM 

NA 

500.000 

MGL 

11/01/84 

RM 

NIT 

1 .000 

MGL 

11/01/84 

RM 

PH 

7.510 

11/01/84 

RM 

S04 

814.000 

MGL 

27026 

DEN 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

CL 

854.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27026 

DEN 

12/10/84 

RM 

DBCP 

0.600 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

51 .300 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

1.700 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27040 

ALL 

12/10/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ALK 

313.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CA 

294.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CL 

966.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CL 

914.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

CCND 

4190.000 

UMHC 

12/10/84 

RM 

DBCP 

0.400 

UGL 

12/10/84 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

12/10/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

42.500 

UGL 

12/10/84 

RM 

DIMP 

42.500 

UGL 

12/10/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

F 

2.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

12/10/84 

RM 

HARD 

705.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

12/10/84 

RM 

K 

6.400 

MGL 

12/10/84 

RM 

MG 

94.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

NA 

752.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

NIT 

2.000 

MGL 

12/10/84 

RM 

PH 

7.700 

12/10/84 

RM 

S04 

670.000 

MGL 

27045 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

0.340 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

912.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

30.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

0.230 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

2.100 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

50.100 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

1 .300 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

783.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

%%% 

MEASUREMENT 

%%% 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27062 

ALL 

12/1 1/B4 

RM 

DIMP 

20.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

0.210 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

2.500 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

864.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

20.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

2.300 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

349.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

LT 

,  10.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

0.770 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27075 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

404.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

0.940 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

17017 

ALL 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

887.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

50.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

2.200 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

10/31/84 

RM 

ALK 

209.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

CA 

76.800 

MGL 

10/31/84 

RM 

CL 

38.700 

MGL 

10/31/84 

RM 

COND 

862.000 

UMHC 

10/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

10/31/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  . 000 

UGL 

10/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

10/31/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

10/31/84 

RM 

HARD 

233.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

K 

2.880 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

28010 

ALL 

10/31/84 

RM 

MG 

1 1 .200 

MGL 

10/31/84 

RM 

NA 

60.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

NIT 

2.500 

MGL 

10/31/84 

RM 

PH 

7.760 

10/31/84 

RM 

S04 

85.200 

MGL 

28023 

ALL 

10/31/84 

RM 

ALK 

251.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

CA 

106.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

CL 

74.200 

MGL 

10/31/84 

RM 

COND 

1100.000 

UMHC 

10/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

10/31/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  . 000 

UGL 

10/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

10/31/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

10/31/84 

RM 

HARD 

323 . 000 

MGL 

10/31/84 

RM 

K 

3.250 

MGL 

10/31/84 

RM 

MG 

20.100 

MGL 

10/31/84 

RM 

NA 

80.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

NIT 

7.400 

MGL 

10/31/84 

RM 

PH 

7.860 

10/31/84 

RM 

S04 

122.000 

MGL 

28027 

ALL 

10/31/84 

RM 

ALK 

200.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

CA 

67. 100 

MGL 

10/31/84 

RM 

CL 

31 .000 

MGL 

10/31/84 

RM 

COND 

684.000 

UMHC 

10/31/84 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

10/31/84 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

10/31/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

10/31/84 

RM 

F 

0.800 

MGL 

10/31/84 

RM 

HARD 

189.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

K 

2.570 

MGL 

10/31/84 

RM 

MG 

9.300 

MGL 

10/31/84 

RM 

NA 

40.000 

MGL 

10/31/84 

RM 

NIT 

2.900 

MGL 

10/31/84 

RM 

PH 

7.940 

10/31/84 

RM 

S04 

69.800 

MGL 

37330 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

344.000 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

0.210 

UGL 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37331 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

444.000 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37331 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

2.400 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37332 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

617.000 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

100.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

0.250 

UGL 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

2.900 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37333 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

433.000 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

10.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

0.700 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37334 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

99.400 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37335 

12/14/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

CL 

99.100 

MGL 

12/14/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/14/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/14/84 

RM 

F 

0.900 

MGL 

12/14/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37336 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

95.000 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

37337 

12/11/84 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/11/84 

RM 

CL 

55 . 500 

MGL 

12/11/84 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37337 

12/11/84 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

12/11/84 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

12/11/84 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

12/11/84 

RM 

F 

1 .200 

12/11/84 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 


R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

22001 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

293.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

166.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

966.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

4270.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

68.900 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

575.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

6.540 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

54.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

654.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NIT 

2.600 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.540 

02/27/85 

RM 

S04 

594.000 

MGL 

22003 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

225.300 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

101 .000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

353.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

1780.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

2. 100 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

381 .000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

4.830 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

32.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

240.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NIT 

3.900 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.700 

02/27/85 

RM 

S04 

164.000 

MGL 

22004 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

253.300 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

140.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

1070.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

4200.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

5.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

524.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

5.860 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

47.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

654.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NIT 

1  .500 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.610 

02/27/85 

RM 

S04 

424.000 

MGL 

22005 

ALL 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ALK 

239.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

CA 

87 . 800 

MGL 

03/04/85 

RM 

CL 

347.000 

MGL 

2) 

n 

■ 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22005 

ALL 

03/04/85 

RM 

CL 

312.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

COND 

1900.000 

UMHC 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

03/04/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

03/04/85 

RM 

HARD 

378.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

K 

4.500 

MGL 

03/04/85 

RM 

MG 

32.100 

MGL 

03/04/85 

RM 

NA 

263.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

NIT 

3.780 

MGL 

03/04/85 

RM 

PH 

7.230 

03/04/85 

RM 

S04 

175.000 

MGL 

22006 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

255.400 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

129.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

105.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

2880.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

6.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

544.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

2.570 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

45.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

461 .000 

MGL 

02/27/85 

RM' 

NIT 

2 . 900 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.650 

02/27/85 

RM 

S04 

1280.000 

MGL 

22008 

ALL 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ALK 

240.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

CA 

200.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

CL 

776.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

CL 

766.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

COND 

3800.000 

UMHC 

03/04/85 

RM 

DBCP 

0.370 

UGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

18.800 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

18.400 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

0.630 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

03/04/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

03/04/85 

RM 

HARD 

700.000 

MGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

K 

6.400 

MGL 

03/04/85 

RM 

MG 

61 .000 

MGL 

03/04/85 

RM 

NA 

538.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

NIT 

4.310 

MGL 

03/04/85 

RM 

PH 

7.140 

03/04/85 

RM 

S04 

413.000 

MGL 

22009 

ALL 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

CL 

386.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

0.830 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

380.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

0.360 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

2. 100 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22015 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

787.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

0.310 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

0.560 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

253.300 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

182.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

755.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

3220.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

10.800 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

2.300 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

610.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

6.540 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

52.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

450.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NIT 

3.100 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.580 

02/27/85 

RM 

S04 

469.000 

MGL 

22018 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22018 

ALL 

03/06/85 

RM 

CL 

449.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22020 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

341 .000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22021 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

340.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

1 . 400 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22022 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

286.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

' 

1  .600 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

147.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

20.400 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

0 . 700 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22027 

DEN 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

CL 

322.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

0.500 

MGL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

CL 

542.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22031 

DEN 

03/07/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

CL 

409.000 

MGL 

03/07/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/07/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/07/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

03/07/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22045 

ALL 

03/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

CL 

257.000 

MGL 

03/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/04/85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

03/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

03/07/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

CL 

814.000 

MGL 

03/07/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

DIMP 

20.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

DLDRN 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

ENDRN 

0.200 

UGL 

03/07/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

03/07/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27002 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ALK 

245.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

CA 

93.300 

MGL 

03/06/85 

RM 

CL 

244.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

CL 

247.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

COND 

1 270 . 000 

UMHC 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27002 

ALL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

U6L 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

03/06/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

03/06/85 

RM 

HARD 

357.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

K 

4.280 

MGL 

03/06/85 

RM 

MG 

26.300 

MGL 

03/06/85 

RM 

NA 

143.000 

MGL 

03/06/85 

RM 

NIT 

1  .810 

MGL 

03/06/85 

RM 

PH 

7.410 

03/06/85 

RM 

S04 

87.800 

MGL 

27003 

ALL 

02/27/85 

RM 

ALK 

237.200 

MGL 

02/27/85 

RM 

CA 

68.300 

MGL 

02/27/85 

RM 

CL 

92.800 

MGL 

02/27/85 

RM 

COND 

854.000 

UMHC 

02/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/27/85 

RM 

DCPD 

LT 

1.000 

UGL 

02/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/27/85 

RM 

F 

1 . 200 

MGL 

02/27/85 

RM 

HARD 

215.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

K 

4 . 090 

MGL 

02/27/85 

RM 

MG 

14.000 

MGL 

02/27/85 

RM 

NA 

84.600 

MGL 

02/27/85 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

02/27/85 

RM 

PH 

7.700 

02/27/85 

RM 

S04 

659.000 

MGL 

27004 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

82.300 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27005 

ALL 

03/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

CL 

94.600 

MGL 

03/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/06/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/06/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

03/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27007 

ALL 

03/11/85 

RM 

CL 

93.200 

MGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

0.700 

MGL 

03/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27008 

ALL 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

CL 

94.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

0.700 

MGL 

03/11/85 

RM 

I SODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

CL 

133.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

2701  1 

ALL 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ALK 

235.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CA  / 

63.800 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

113.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

1 1 1 .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

COND 

884.000 

UMHC 

03/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

03/11/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

03/11/85 

RM 

HARD 

236.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

K 

4.070 

MGL 

03/11/85 

RM 

MG 

13.700 

MGL 

03/11/85 

RM 

NA 

99.300 

MGL 

03/11/85 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

03/11/85 

RM 

PH 

7 . 570 

03/11/85 

RM 

S04 

70.000 

MGL 

27016 

DEN 

02/06/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

02/06/85 

RM 

CL 

577.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

27016 

DEN 

02/06/85 

RM 

COND 

3060.000 

UMHC 

02/06/85 

RM 

CPMS 

LT 

20.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

CPMSO 

LT 

20.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

CPMS02 

LT 

20.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/06/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/06/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

DITH 

LT 

20.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

DLDRN 

0.450 

UGL 

02/06/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

02/06/85 

RM 

F 

8.000 

MGL 

02/06/85 

RM 

FE 

LT 

0.500 

MGL 

02/06/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

02/06/85 

RM 

MN 

LT 

0.100 

MGL 

02/06/85 

RM 

NA 

539.000 

MGL 

02/06/85 

RM 

OX  AT 

LT 

20.000 

UGL 

02/06/85 

RM 

S04 

341 .000 

MGL 

02/06/85 

RM 

TOC 

97.800 

MGL 

27024 

DEN 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ALK 

341 .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CA 

221 .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

883.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

856 . 000 

MGL 

03/11/85 

RM 

COND 

4720.000 

UMHC 

03/11/85 

RM 

DBCP 

0.340 

UGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

0 . 390 

UGL 

03/11/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

32.800 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

32.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

0.210 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

1  .300 

MGL 

03/11/85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

03/11/85 

RM 

HARD 

1030.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

K 

6.400 

MGL 

03/11/85 

RM 

MG 

93.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

NA 

64.300 

MGL 

03/11/85 

RM 

NIT 

0.880 

MGL 

03/11/85 

RM 

PH 

7.540 

03/11/85 

RM 

S04 

644.000 

MGL 

27040 

ALL 

03/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

ALK 

359.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CA 

221 .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

840.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

CL 

782.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

COND 

4660.000 

UMHC 

03/11/85 

RM 

DBCP 

0.260 

UGL 

03/11/85 

RM 

DBCP 

0.310 

UGL 

03/11/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

R.  I -C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27040 

ALL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

36.700 

UGL 

03/11/85 

RM 

DIMP 

37.700 

UGL 

03/11/85 

RM 

DLDRN 

0.240 

UGL 

03/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

03/11/85 

RM 

F 

1  .800 

MGL 

03/11/85 

RM 

HARD 

940.000 

MGL 

03/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

03/11/85 

RM 

K 

6.400 

MGL 

03/11/85 

RM 

MG 

81  .000 

MGL 

03/11/85 

RM 

NA 

59.800 

MGL 

03/11/85 

RM 

NIT 

1 .260 

MGL 

03/11/85 

RM 

PH 

7.700 

03/11/85 

RM 

S04 

545.000 

MGL 

27045 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

715.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

0.650 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

36.900 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

0.360 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

2.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

49.300 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

1 .300 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

637.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

0.680 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

16.600 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

0.450 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

2.500 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

731 .000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

0.660 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

27.800 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

0.620 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

2.300 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27066 

ALL 

03/12/85 

RM 

CL 

310.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

0.850 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27075 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

834.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

0.800 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

54.800 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

0.270 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

2.200 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27077 

ALL 

03/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

CL 

364.000 

MGL 

03/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

03/12/85 

RM 

DLDRN 

1 .040 

UGL 

03/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

03/12/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

03/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

02/28/85 

RM 

ALK 

225.300 

MGL 

02/28/85 

RM 

CA 

76.200 

MGL 

02/28/85 

RM 

CL 

42.400 

MGL 

02/28/85 

RM 

COND 

743.000 

UMHC 

02/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/28/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/28/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

02/28/85 

RM 

HARD 

235.000 

MGL 

02/28/85 

RM 

K 

4.090 

MGL 

02/28/85 

RM 

MG 

9.000 

MGL 

02/28/85 

RM 

NA 

70.100 

MGL 

02/28/85 

RM 

NIT 

2.600 

MGL 

02/28/85 

RM 

PH 

7.580 

02/28/85 

RM 

S04 

123.000 

MGL 

28023 

ALL 

02/28/85 

RM 

ALK 

214.400 

MGL 

02/28/85 

RM 

CA 

1 1 1 .000 

MGL 

02/28/85 

RM 

CL 

73.100 

MGL 

02/28/85 

RM 

COND 

1000.000 

UMHC 

02/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

02/28/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

02/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

02/28/85 

RM 

F 

0.700 

MGL 

02/28/85 

RM 

HARD 

362.000 

MGL 

02/28/85 

RM 

K 

4.450 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

28023 

ALL 

02/28/85 

RM 

02/28/85 

RM 

02/28/85 

RM 

02/28/85 

RM 

02/28/85 

RM 

28027 

ALL 

02/28/85 

RM 

02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 
02/28/85  RM 

37330  03/13/85  RM 

03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 

37331  03/13/85  RM 

03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 

37332  03/13/85  RM 

03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 
03/13/85  RM 

37333  03/13/85  RM 

03/13/85  RM 
03/13/85  RM 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

MG 

19.000 

MGL 

NA 

94.900 

MGL 

NIT 

10.000 

MGL 

PH 

7.620 

S04 

167.000 

MGL 

ALK 

201 .200 

MGL 

CA 

61 .200 

MGL 

CL 

35.400 

MGL 

CQND 

595.000 

UMHC 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

F 

0.700 

MGL 

HARD 

189.000 

MGL 

K 

3.750 

MGL 

MG 

9.000 

MGL 

NA 

52.200 

MGL 

NIT 

3.000 

MGL 

PH 

7.680 

S04 

67 . 600 

MGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

356.000 

MGL 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

2.000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

357.000 

MGL 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

2. 100 

MGL 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

671 .000 

MGL 

DBCP 

0.240 

UGL 

DIMP 

151 .000 

UGL 

DLDRN 

0.360 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

3.000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

399.000 

MGL 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37333 

03/13/85 

RM 

DIMP 

11 .400 

03/13/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

F 

0.800 

03/13/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37334 

03/13/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

CL 

82.000 

03/13/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

03/13/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

F 

1 .000 

03/13/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37335 

03/13/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

CL 

99.400 

03/13/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

03/13/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

F 

0.800 

03/13/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37336 

03/13/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

CL 

141 .000 

03/13/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

03/13/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

F 

1 .400 

03/13/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37337 

03/13/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

CL 

63.700 

03/13/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

03/13/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

03/13/85 

RM 

F 

1.200 

03/13/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

#  #  * 
UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 


R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22001 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

279.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

157.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

802.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

3930.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

76.800 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

2.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

542 . 000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

6.450 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

52.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

641 .000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

4.200 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.520 

05/29/85 

RM 

S04 

339.000 

MGL 

22003 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

240.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

103.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

305.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

1860.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

2 . 200 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

407.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

4.010 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

37.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

223.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

3.400 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.470 

05/29/85 

RM 

S04 

176.000 

MGL 

22004 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

249.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

157.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

998.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

4490.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

7.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

950.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

6.450 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

51 .000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

770.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

2.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.600 

05/29/85 

RM 

S04 

540.000 

MGL 

22005 

ALL 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ALK 

232.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

CA 

105.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

CL 

290.000 

MGL 

R. I .C. 

WELL 

NO. 

22005 


22006 


22008 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY85 


AQUI 

TYPE 


ALL 


ALL 


ALL 


SAMPLE 

DATE 

LAB 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

05/29/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

06/03/85 

RM 

*** 

ANALYTE 

BOOL 

CL 

COND 

DBCP 

LT 

DBCP 

LT 

DCPD 

LT 

DIMP 

LT 

DIMP 

LT 

DLDRN 

LT 

ENDRN 

LT 

F 

F 

HARD 

ISODR 

LT 

K 

MG 

NA 

NIT 

PH 

S04 

ALK 

CA 

CL 

COND 

DBCP 

LT 

DCPD 

LT 

DIMP 

LT 

F 

HARD 

K 

MG 

NA 

NIT 

PH 

S04 

ALDRN 

LT 

ALDRN 

LT 

ALK 

CA 

CL 

CL 

COND 

DBCP 

DBCP 

LT 

DCPD 

LT 

DIMP 

DIMP 

DLDRN 

DLDRN 

ENDRN 

ENDRN 

LT 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*#* 

UOM 

226.000 

MGL 

1820.000 

UMHC 

0.200 

UGL 

0.200 

UGL 

1 .000 

UGL 

10.000 

UGL 

10.000 

UGL 

0.200 

UGL 

0.200 

UGL 

2 . 100 

MGL 

1  .900 

MGL 

403 . 000 

MGL 

0.200 

UGL 

4.010 

MGL 

40.000 

MGL 

223.000 

MGL 

3.000 

MGL 

7.550 

200.000 

MGL 

264.000 

MGL 

157.000 

MGL 

103.000 

MGL 

2850.000 

UMHC 

0.200 

UGL 

1 .000 

UGL 

1 0 . 000 

UGL 

7.000 

MGL 

516.000 

MGL 

4.010 

MGL 

46.000 

MGL 

473.000 

MGL 

2.500 

MGL 

7.660 

1090.000 

MGL 

0.200 

UGL 

0.200 

UGL 

226.000 

MGL 

222.000 

MGL 

711 .000 

MGL 

650.000 

MGL 

3460.000 

UMHC 

0.600 

UGL 

0.200 

UGL 

1  .000 

UGL 

17.300 

UGL 

15.900 

UGL 

0.640 

UGL 

0.240 

UGL 

0.300 

UGL 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

06/03/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

06/03/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

06/03/85 

RM 

HARD 

730.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

K 

6.850 

MGL 

06/03/85 

RM 

MG 

90.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

NA 

473.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

NIT 

4 . 100 

MGL 

06/03/85 

RM 

PH 

7.440 

06/03/85 

RM 

S04 

458.000 

MGL 

22009 

ALL 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

274.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

315.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22015 

ALL 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

702.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

0.400 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

0.520 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

0.230 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

2.900 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

249.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

222.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

535.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

3110.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

0.290 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

1 1 .500 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

2.600 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

540 . 000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

5.230 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

47.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

398.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

4.300 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22017 

ALL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.570 

05/29/85 

RM 

S04 

434.000 

MGL 

22018 

ALL 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

396.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22020 

ALL 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

312.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22021 

ALL 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

286.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

2.100 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22022 

ALL 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

300.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

2.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

97.400 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP  . 

LT 

10.000 

UGL 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

1.100 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

LT 

20.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22024 

DEN 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

0 . 800 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22027 

DEN 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

303.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

0.300 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

06/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/03/85 

RM 

CL 

454.000 

MGL 

06/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/03/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

06/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22031 

DEN 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

CL 

362.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

1 . 300 

MGL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22045 

ALL 

06/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

CL 

308.000 

MGL 

06/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/04/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

06/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22051 

ALL 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

CL 

580.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

0.230 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

4 . 000 

MGL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

CL 

726.000 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22053 

ALL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

0.400 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

19. 100 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

2.500 

MGL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

0.380 

UGL 

27002 

ALL 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ALK 

212.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

CA 

68.900 

MGL 

06/05/85 

RM 

CL 

165.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

CL 

178.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DCPD 

LT 

1.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

06/05/85 

RM 

F 

1.100 

MGL 

06/05/85 

RM 

HARD 

308.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

K 

3 . 630 

MGL 

06/05/85 

RM 

MG 

30.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

NA 

1 16.000 

MGL 

06/05/85 

RM 

NIT 

1 .500 

MGL 

06/05/85 

RM 

S04 

106.000 

MGL 

27003 

ALL 

05/27/85 

RM 

ALK 

231 .000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

63.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

95.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

804.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

238.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

2.780 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

12.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

79.200 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

0.500 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.450 

05/29/85 

RM 

S04 

91 .000 

MGL 

27004 

ALL 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

CL 

72.800 

MGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27004 

ALL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27005 

ALL 

06/05/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

CL 

93.500 

MGL 

06/05/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/05/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/05/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

06/05/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

CL 

95.600 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

0.700 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

27008 

ALL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

CL 

88.800 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

CL 

131 .000 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27011 

ALL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ALK 

214.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CA 

68.900 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

108.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

106.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

06/10/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

TJ 

t— i 

n 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

2701  1 

ALL 

06/10/85 

RM 

HARD 

283.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

K 

3.630 

MGL 

06/10/85 

RM 

MG 

20.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

NA 

93.800 

MGL 

06/10/85 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

06/10/85 

RM 

PH 

7.620 

06/10/85 

RM 

S04 

120.000 

MGL 

27016 

DEN 

05/06/85 

RM 

CL 

3950.000 

MGL 

05/06/85 

RM 

COND 

21900.000 

UMHC 

05/06/85 

RM 

CPMS 

276.000 

UGL 

05/06/85 

RM 

CPMSO 

LT 

20.000 

UGL 

05/06/85 

RM 

CPMS02 

363.000 

UGL 

05/06/85 

RM 

DCPD 

401 .000 

UGL 

05/06/85 

RM 

DIMP 

452.000 

UGL 

05/06/85 

RM 

DITH 

1 00 . 000 

UGL 

05/06/85 

RM 

F 

4.000 

MGL 

05/06/85 

RM 

FE 

LT 

0.500 

UGL 

05/06/85 

RM 

MN 

2.400 

UGL 

05/06/85 

RM 

NA 

3290 . 000 

MGL 

05/06/85 

RM 

OX  AT 

LT 

20.000 

UGL 

05/06/85 

RM 

S04 

884.000 

MGL 

05/06/85 

RM 

TOC 

100.000 

MGL 

27024 

DEN 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.150 

UGL 

06/10/85 

RM 

ALK 

300.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CA 

246.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

712.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

796.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

0.820 

UGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

0.450 

UGL 

06/10/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

51 .000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

47.400 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

0.260 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN  . 

0.280 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

0.540 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

0.490 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

06/10/85 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

06/10/85 

RM 

HARD 

1050.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.150 

UGL 

06/10/85 

RM 

K 

6.820 

MGL 

06/10/85 

RM 

MG 

100.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

NA 

614.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

NIT 

1  .  100 

MGL 

06/10/85 

RM 

PH 

7.470 

06/10/85 

RM 

S04 

4710.000 

MGL 

27026 

DEN 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27026 

DEN 

06/10/85 

RM 

CL 

735.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

0.590 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

24.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

0.530 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

0.460 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27040 

ALL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.150 

UGL 

06/10/85 

RM 

ALK 

278.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CA 

263.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

745.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

CL 

756.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

0.440 

UGL 

06/10/85 

RM 

DBCP 

0.540 

UGL 

06/10/85 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

31 .600 

UGL 

06/10/85 

RM 

DIMP 

32.700 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

0.280 

UGL 

06/10/85 

RM 

DLDRN 

0.320 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

0.510 

UGL 

06/10/85 

RM 

ENDRN 

0.680 

UGL 

06/10/85 

RM 

F 

1 . 900 

MGL 

06/10/85 

RM 

F 

1  .900 

MGL 

06/10/85 

RM 

HARD 

860.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

06/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 150 

UGL 

06/10/85 

RM 

K 

6.820 

MGL 

06/10/85 

RM 

MG 

100.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

NA 

588.000 

MGL 

06/10/85 

RM 

NIT 

1 .900 

MGL 

06/10/85 

RM 

PH 

7.500 

06/10/85 

RM 

S04 

715.000 

MGL 

27045 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

729.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

0.300 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

41 .000 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.350 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

2.200 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

51 .700 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11 /85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

MONITORING 

QUALITY  DATA 
WELLS  FOR  3rd 

FROM 

QTR  FY85 

WELL 

NO. 

AQU  I 
TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

***  MEASUREMENT 
BOOL  CONCEN 

*** 

UOM 

27062 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

672.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

0.350 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

21 .700 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.440 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

2.500 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

607.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

0.260 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

30.800 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.570 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

2.200 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

269.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.550 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27075 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

347.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.800 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27077 

ALL 

06/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

CL 

799.000 

MGL 

06/11/85 

RM 

DBCP 

0.420 

UGL 

06/11/85 

RM 

DIMP 

48.100 

UGL 

06/11/85 

RM 

DLDRN 

0.250 

UGL 

06/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/11/85 

RM 

F 

2 . 100 

MGL 

■ 

06/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

215.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

74.600 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

43.200 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

730.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

28010 

ALL 

05/29/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

257.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

2.780 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

2.300 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

58.300 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

2.600 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.600 

05/29/85 

RM 

S04 

125.000 

MGL 

28023 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

257.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

1 1 1 .000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

75.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

1010.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

375.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

3.190 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

19.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

81 .600 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

8.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.550 

05/29/85 

RM 

SQ4 

186.000 

MGL 

28027 

ALL 

05/29/85 

RM 

ALK 

200.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

CA 

60.400 

MGL 

05/29/85 

RM 

CL 

35.700 

MGL 

05/29/85 

RM 

COND 

585.000 

UMHC 

05/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

05/29/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

05/29/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

05/29/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

HARD 

200.000 

MGL 

05/29/85 

RM 

K 

2.370 

MGL 

05/29/85 

RM 

MG 

4.500 

MGL 

05/29/85 

RM 

NA 

39.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

NIT 

2.900 

MGL 

05/29/85 

RM 

PH 

7.720 

05/29/85 

RM 

S04 

78.500 

MGL 

37330 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

CL 

346.000 

MGL 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/12/85 

RM 

F 

2.200 

MGL 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37331 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

06/12/85 

RM 

CL 

323.000 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37331 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

2.300 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37332 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

CL 

358.000 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

97.200 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

0.240 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

3.000 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37333 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

CL 

362.000 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

1 1 .200 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

0.700 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37334 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

CL 

93.800 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

1.100 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37335 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

CL 

106.000 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

1 .000 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37336 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

CL 

155.000 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

06/12/85 

RM 

F 

1  .700 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37337 

06/12/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

### 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37337 

06/12/85 

RM 

CL 

74.900 

MGL 

06/12/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

06/12/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

06/12/85 

RM 

F 

1  .300 

MGL 

06/12/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY85 

WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22001 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

273.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

102.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

746.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

2970.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

70.500 

UGL 

08/28/85 

RM 

DLDRN 

0.430 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

3.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

496.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

6.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

51 .000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

500.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

8.070 

08/28/85 

RM 

S04 

486.000 

MGL 

22003 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

251 .000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

61 .000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

327.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

2560.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

568.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

4.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

60.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

200.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

7.830 

08/28/85 

RM 

S04 

158.000 

MGL 

22004 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

217.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

76.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

771 .000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

854.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/28/85 

RM 

DLDRN 

0 . 590 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

3.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

547.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

7.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

60.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

700.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

7.660 

08/28/85 

RM 

S04 

407.000 

MGL 

22005 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ALK 

251 .000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CA 

89.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CL 

95.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CL 

314.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

COND 

1760.000 

UMHC 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#*# 

MEASUREMENT 

### 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22005 

ALL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1  .000 

MGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

09/03/85 

RM 

HARD 

399 . 000 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

K 

5.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

MG 

41 .000 

MGL 

09/03/85 

RM 

NA 

229.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

NIT 

2.800 

MGL 

09/03/85 

RM 

PH 

7.440 

09/03/85 

RM 

S04 

145.000 

MGL 

22006 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

278.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

120.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

119.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

2900.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

5.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

474.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

4.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

44.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

400.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

8.030 

08/28/85 

RM 

S04 

978.000 

MGL 

22008 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ALK 

269.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CA 

160.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CL 

301 .000 

MGL 

09/03/85 

RM 

CL 

612.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

COND 

3230.000 

UMHC 

09/03/85 

RM 

DBCP 

0.250 

UGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

0.310 

UGL 

09/03/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

15.700 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

15.800 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

0.670 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

0.710 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

09/03/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

09/03/85 

RM 

HARD 

623.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

K 

8.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

MG 

60.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

NA 

397.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

NIT 

5.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

PH 

7.520 

09/03/85 

RM 

S04 

367.000 

MGL 

22009 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

590.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

0.580 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

2.600 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22010 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

278.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

22015 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

694.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

0.260 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

0.480 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

2.700 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22017 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

251 .000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

1 10.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

445.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

2600.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/28/85 

RM 

DLDRN 

0.370 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

2 . 200 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

467.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

6.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

44.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

300.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NIT 

3.500 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

7.690 

08/28/85 

RM 

S04 

260.000 

MGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

22018 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

320.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

09/03/85 

RM 

I SQDR 

LT 

0.200 

UGL 

22020 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

279.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

2.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22021 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

297.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22022 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

297.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22023 

DEN 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

98.400 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22024 

DEN 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

LT 

20.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

0.900 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

22024 

DEN 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22027 

DEN 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

310.000 

M6L 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

0.400 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22028 

DEN 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

456.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

0.600 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22031 

DEN 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

379.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 . 500 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22045 

ALL 

09/03/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

CL 

233.000 

MGL 

09/03/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/03/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/03/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

09/03/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22051 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

645.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

0.250 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

3.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

715.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

0.230 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

19.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

22053 

ALL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

2.500 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27002 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ALK 

251 .000 

MGL 

09/04/85 

RM 

CA 

85.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

CL 

161 .000 

MGL 

09/04/85 

RM 

CL 

168.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

COND 

1190. 000 

UMHC 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1 .300 

MGL 

09/04/85 

RM 

F 

1  .  100 

MGL 

09/04/85 

RM 

HARD 

308.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

K 

5.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

MG 

29.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

NA 

106.000 

MGL 

09/04/85 

RM 

NIT 

1 .400 

MGL 

09/04/85 

RM 

PH 

7.530 

09/04/85 

RM 

S04 

66.900 

MGL 

27003 

ALL 

08/28/85 

RM 

ALK 

223.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CA 

62.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

CL 

100.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

COND 

859.000 

UMHC 

08/28/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/28/85 

RM 

DIMP 

LT 

1-0.000 

UGL 

08/28/85 

RM 

F 

1.100 

MGL 

08/28/85 

RM 

HARD 

222.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

K 

4.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

MG 

16.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NA 

80.000 

MGL 

08/28/85 

RM 

NIT 

0.500 

MGL 

08/28/85 

RM 

PH 

7.680 

08/28/85 

RM 

S04 

62.500 

MGL 

27004 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

72.900 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

1 0 . 000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

**# 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27004 

ALL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1.100 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27005 

ALL 

09/04/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

CL 

92.800 

MGL 

09/04/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/04/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/04/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

09/04/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27007 

ALL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

CL 

93.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

F 

0.800 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

2/008 

ALL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

CL 

86.900 

MGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27010 

ALL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

CL 

123.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

F 

1.100 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27011 

ALL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ALK 

267.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CA 

220.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CL 

1 1 1 .000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CL 

762.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

COND 

4500.000 

UMHC 

09/09/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

0.500 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

60.300 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27011  ALL  09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 

27016  DEN  08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 
08/22/85  RM 

27024  DEN  09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 
09/09/85  RM 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

0.900 

MGL 

F 

1 .500 

MGL 

HARD 

714.000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

K 

8.000 

MGL 

MG 

110.000 

MGL 

NA 

590.000 

MGL 

NIT 

1 .300 

MGL 

PH 

7.390 

S04 

613.000 

MGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

CL 

51 1 .000 

MGL 

COND 

3290.000 

UMHC 

CPMS 

LT 

20.000 

UGL 

CPMSO 

LT 

20.000 

UGL 

CPMS02 

LT 

20.000 

UGL 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

DITH 

LT 

20.000 

UGL 

DLDRN 

0.500 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

F 

1 1 .000 

MGL 

FE 

LT 

0. 100 

MGL 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

MN 

0. 100 

MGL 

NA 

592.000 

MGL 

OX  AT 

LT 

20.000 

UGL 

S04 

435.000 

MGL 

TOC 

7. 100 

MGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ALK 

269 . 000 

MGL 

CA 

230.000 

MGL 

CL 

846.000 

MGL 

CL 

707.000 

MGL 

COND 

4490.000 

UMHC 

DBCP 

0.460 

UGL 

DBCP 

0.500 

UGL 

DCPD 

LT 

1  .000 

UGL 

DIMP 

65.000 

UGL 

DIMP 

3 1 . 700 

UGL 

DLDRN 

0.220 

UGL 

DLDRN 

0.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

:  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

'  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27024 

DEN 

09/09/85 

RM 

F 

1 .400 

MGL 

09/09/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

09/09/85 

RM 

HARD 

718.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

K 

8.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

MG 

90.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

NA 

590.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

NIT 

1 . 400 

MGL 

09/09/85 

RM 

PH 

7.580 

09/09/85 

RM 

S04 

610.000 

MGL 

27026 

DEN 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

CL 

830.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

0.330 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

15.500 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/09/85 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27040 

ALL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ALK 

190.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CA 

64.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CL 

769.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

CL 

104.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

COND 

923.000 

UMHC 

09/09/85 

RM 

DBCP 

0.470 

UGL 

09/09/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DCPD 

LT 

1 .000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

32.800 

UGL 

09/09/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

09/09/85 

RM 

F 

1 .000 

MGL 

09/09/85 

RM 

HARD 

229.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

09/09/85 

RM 

K 

4.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

MG 

15.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

NA 

83.000 

MGL 

09/09/85 

RM 

NIT 

LT 

0.500 

MGL 

09/09/85 

RM 

PH 

7.600 

09/09/85 

RM 

S04 

51 .500 

MGL 

27045 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

743.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

0.240 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**  * 

MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27045 

ALL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

32.400 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

0.300 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

2. 100 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27057 

DEN 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

48.900 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

764.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

0.360 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

28.000 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

0.400 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

2.400 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27063 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

633.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

0.210 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

24.300 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

2.200 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27066 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

265.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

0.700 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

1  .900 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27075 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

CL 

340.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

1 .000 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27077 

ALL 

09/10/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27077 

ALL 

09/10/85 

RM 

CL 

800.000 

MGL 

09/10/85 

RM 

DBCP 

0.420 

UGL 

09/10/85 

RM 

DIMP 

37.000 

UGL 

09/10/85 

RM 

DLDRN 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/10/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

09/10/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

28010 

ALL 

08/27/85 

RM 

ALK 

245.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CA 

68.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CL 

4 1 . 700 

MGL 

08/27/85 

RM 

COND 

1030.000 

UMHC 

08/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/27/85 

RM 

F 

0 . 600 

MGL 

08/27/85 

RM 

HARD 

241 .000 

MGL 

08/27/85 

RM 

K 

3.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

MG 

10.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

NA 

50.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

PH 

7.870 

08/27/85 

RM 

S04 

101 . 000 

MGL 

28023 

ALL 

08/27/85 

RM 

ALK 

283.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CA 

103.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CL 

74.400 

MGL 

08/27/85 

RM 

COND 

3790.000 

UMHC 

08/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/27/85 

RM 

F 

0.600 

MGL 

08/27/85 

RM 

HARD 

357.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

K 

4.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

MG 

22.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

NA 

70.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

PH 

7.720 

08/27/85 

RM 

S04 

167.000 

MGL 

28027 

ALL 

08/27/85 

RM 

ALK 

247.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CA 

61 .000 

MGL 

08/27/85 

RM 

CL 

36.300 

MGL 

08/27/85 

RM 

COND 

4500.000 

UMHC 

08/27/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

08/27/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

08/27/85 

RM 

F 

0.600 

MGL 

08/27/85 

RM 

HARD 

208.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

K 

2.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

MG 

10.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

NA 

40.000 

MGL 

08/27/85 

RM 

PH 

7.740 

08/27/85 

RM 

S04 

59.600 

MGL 

37330 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

CL 

393.000 

MGL 

R.  I  .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY85 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37330 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

F 

1 .800 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37331 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

CL 

370.000 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

F 

1  .900 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

37332 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

CL 

424.000 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

91 .200 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

F 

2 . 300 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37333 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

CL 

476.000 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

F 

0.700 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37334 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

CL 

95.400 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

F 

1  .  100 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

37335 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

CL 

104.000 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0 . 200 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

09/1 1/85 

RM 

F 

0.900 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

37336 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 


R. I -C. 

WELL 

NO. 

AQUI 

TYPE 

WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY85 

SAMPLE  *** 

DATE  LAB  ANALYTE  BOOL 

MEASUREMENT  *** 
CONCEN  UOM 

37336 

09/11/85 

RM 

CL 

127.000 

MGL 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

F 

1 .500 

MGL 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37337 

09/11/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

CL 

81 .500 

MGL 

09/11/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

09/11/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

09/11/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0 . 200 

UGL 

09/11/85 

RM 

F 

1 .200 

MGL 

09/11/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

MONITORING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 


FY86 


R. I .C. 

WATER 

:  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

I  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

#  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22008 

ALL 

11/18/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0 . 200 

U6L 

11/18/85 

RM 

CL 

676.000 

MGL 

11/18/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DIMP 

24.700 

UGL 

11/18/85 

RM 

DLDRN 

0.660 

UGL 

11/18/85 

RM 

ENDRN 

0.400 

UGL 

11/18/85 

RM 

F 

2.600 

MGL 

11/18/85 

RM 

ISODR 

0.660 

UGL 

22015 

ALL 

11/18/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

CL 

683.000 

MGL 

11/29/85 

RM 

CL 

604.000 

MGL 

11/18/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/18/85 

RM 

DLDRN 

0.600 

UGL 

11/29/85 

RM 

DLDRN 

2.060 

UGL 

11/18/85 

RM 

ENDRN 

0.300 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

1 .010 

UGL 

11/18/85 

RM 

F 

3. 100 

MGL 

11/18/85 

RM 

ISODR 

0.340 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

0.350 

UGL 

22017 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

296.000 

MGL 

1 1 /29/B5 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

DLDRN 

1 .770 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

0.590 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22053 

ALL 

11/18/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

CL 

744.000 

MGL 

11/18/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DIMP 

28.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DLDRN 

0 . 240 

UGL 

11/18/85 

RM 

ENDRN 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

F 

2.600 

MGL 

11/18/85 

RM 

ISODR 

0.570 

UGL 

22059 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

515.000 

MGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

1 .570 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

0.230 

UGL 

22063 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

256.000 

MGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

DLDRN 

2.020 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

0.660 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 
NON I TURING 

QUALITY  DATA  FROM 

WELLS  FOR  1st  QTR  FY86 

WELL 

NO. 

AGUI 

TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

***  MEASUREMENT 
ANALYTE  BOOL  CONCEN 

*** 

UOM 

22064 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

348.000 

MGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

DLDRN 

2.560 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

1.150 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

22068 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

618.000 

MGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0 . 200 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

22071 

ALL 

11/29/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

CL 

881 .000 

MGL 

11/29/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/29/85 

RM 

DLDRN 

2.210 

UGL 

11/29/85 

RM 

ENDRN 

1.110 

UGL 

11/29/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27024 

DEN 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

791 .000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

59. 100 

UGL 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

0 . 240 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

1 .030 

UGL 

11/25/85 

RM 

F 

1 .700 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0 . 200 

UGL 

27026 

DEN 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

889.000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

13.700 

UGL 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

0.430 

UGL 

11/25/85 

RM 

F 

1 .600 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27040 

ALL 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

823.000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

46.700 

UGL 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

0.740 

UGL 

1 1 /25/85 

RM 

F 

1 .800 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27045 

ALL 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

775.000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

30.100 

UGL 

1 1 /25/B5 

RM 

DLDRN 

0.260 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

!  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

i  WELLS 

FOR  1st 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27045 

ALL 

11/25/85 

RM 

F 

2.300 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27062 

ALL 

11/18/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

CL 

713.000 

MGL 

11/18/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DIMP 

30.100 

UGL 

11/18/85 

RM 

DLDRN 

0.520 

UGL 

11/18/85 

RM 

ENDRN 

0.500 

UGL 

11/18/85 

RM 

F 

2.600 

MGL 

11/18/85 

RM 

ISODR 

0.940 

UGL 

27063 

ALL 

11/18/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

CL 

640.000 

MGL 

11/18/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

DIMP 

23.700 

UGL 

11/18/85 

RM 

DLDRN 

1.080 

UGL 

11/18/85 

RM 

ENDRN 

0.200 

UGL 

11/18/85 

RM 

F 

2.500 

MGL 

11/18/85 

RM 

ISODR 

0.420 

UGL 

27075 

ALL 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

320.000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

LT 

10.000 

UGL 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

1 .430 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

F 

1 .900 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

27077 

ALL 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

839.000 

MGL 

11/25/85 

RM 

DBCP 

0.200 

UGL 

11/25/85 

RM 

DIMP 

32.500 

UGL 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

0.270 

UGL 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

0.630 

UGL 

11/25/85 

RM 

F 

2.300 

MGL 

11/25/85 

RM 

ISODR 

LT 

0.200 

UGL 

37332 

12/30/85 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

12/30/85 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

11/25/85 

RM 

ALDRN 

LT 

0.200 

UGL 

12/30/85 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

12/30/85 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

12/30/85 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

12/30/85 

ES 

CHCL3 

7.280 

UGL 

11/25/85 

RM 

CL 

570.000 

MGL 

12/30/85 

ES 

CL 

792.000 

MGL 

12/30/85 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

12/30/85 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

12/30/85 

ES 

CPMSO 

LT 

4 . 200 

UGL 

12/30/85 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

37332 


37333 


37335 


AQUI 

TYPE 


SAMPLE 

DATE  LAB  ANALYTE 


11/25/85 

RM 

DBCP 

12/30/85 

ED 

DBCP 

12/30/85 

ED 

DCPD 

11/25/85 

RM 

DIMP 

12/30/85 

ES 

DIMP 

12/30/85 

ES 

DITH 

11/25/85 

RM 

DLDRN 

12/30/85 

ES 

DLDRN 

12/30/85 

ES 

DMMP 

11/25/85 

RM 

ENDRN 

12/30/85 

ES 

ENDRN 

11/25/85 

RM 

F 

12/30/85 

ES 

F 

11/25/85 

RM 

ISODR 

12/30/85 

ES 

ISODR 

12/30/85 

ES 

MEC6H5 

12/30/85 

ES 

OX  AT 

12/30/85 

ES 

TCLEE 

12/30/85 

ES 

TRCLE 

12/30/85 

ES 

XYLEN 

12/31/85 

ES 

12DCE 

12/31/85 

ES 

13DMB 

12/31/85 

ES 

ALDRN 

12/31/85 

ES 

C6H6 

12/31/85 

ES 

CCL4 

12/31/85 

ES 

CHCL3 

12/31/85 

ES 

CL 

12/31/85 

ES 

CLC6H5 

12/31/85 

ES 

CPMS 

12/31/85 

ES 

CPMSO 

12/31/85 

ES 

CPMS02 

12/31/85 

ED 

DBCP 

12/31/85 

ED 

DCPD 

12/31/85 

ES 

DIMP 

12/31/85 

ES 

DITH 

12/31/85 

ES 

DLDRN 

12/31/85 

ES 

DMMP 

12/31/85 

ES 

ENDRN 

12/31/85 

ES 

F 

12/31/85 

ES 

ISODR 

12/31/85 

ES 

MEC6H5 

12/31/85 

ES 

OX  AT 

12/31/85 

ES 

TCLEE 

12/31/85 

ES 

TRCLE 

12/31/85 

ES 

XYLEN 

12/16/85 

ES 

12DCE 

12/16/85 

ES 

13DMB 

12/16/85 

ES 

ALDRN 

12/16/85 

ES 

C6H6 

12/16/85 

ES 

CCL4 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UQM 

LT 

0.200 

UGL 

0. 173 

UGL 

LT 

9.310 

UGL 

67. 100 

UGL 

12.100 

UGL 

LT 

1.100 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

0.461 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

0.052 

UGL 

2.300 

MGL 

2.140 

MGL 

LT 

0.200 

UGL 

LT 

0.060 

UGL 

LT 

1.210 

UGL 

LT 

2.000 

UGL 

LT 

1.300 

UGL 

LT 

1.100 

UGL 

LT 

2.470 

UGL 

LT 

1 .200 

UGL 

LT 

1 .350 

UGL 

LT 

0.070 

UGL 

LT 

1 .340 

UGL 

LT 

2.400 

UGL 

31 .600 

UGL 

473.000 

MGL 

LT 

0.580 

UGL 

LT 

1 . 300 

UGL 

LT 

4.200 

UGL 

LT 

4.700 

UGL 

LT 

0.130 

UGL 

LT 

9.310 

UGL 

LT 

10.500 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

0.060 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

0.052 

UGL 

LT 

1  .200 

MGL 

LT 

0.060 

UGL 

1  .580 

UGL 

LT 

2.000 

UGL 

LT 

1 .300 

UGL 

LT 

1.100 

UGL 

LT 

2.470 

UGL 

LT 

1  .200 

UGL 

LT 

1 .350 

UGL 

LT 

0.070 

UGL 

LT 

1 .340 

UGL 

LT 

2.400 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37335 

12/16/85 

ES 

CHCL3 

2.060 

12/16/85 

ES 

CL 

110.000 

12/16/85 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

12/16/85 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

12/16/85 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

12/16/85 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

12/16/85 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

12/16/85 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

12/16/85 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

12/16/85 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

12/16/85 

ES 

DLDRN 

0.062 

12/16/85 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

12/16/85 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

12/16/85 

ES 

F 

LT 

1 .200 

12/16/85 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

12/16/85 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

12/16/85 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

12/16/85 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

12/16/85 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

12/16/85 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

37337 

12/16/85 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

12/16/85 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

12/16/85 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

12/16/85 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

12/16/85 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

12/16/85 

ES 

CHCL3 

2.770 

12/16/85 

ES 

CL 

265.000 

12/16/85 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

12/16/85 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

12/16/85 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

12/16/85 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

12/16/85 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

12/16/85 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

12/16/85 

ES 

DIMP 

18.300 

12/16/85 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

12/16/85 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

12/16/85 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

12/16/85 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

12/16/85 

ES 

F 

1  .890 

12/16/85 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

12/16/85 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

12/16/85 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

12/16/85 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

12/16/85 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

12/16/85 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

37345 

12/12/85 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

12/12/85 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

12/12/85 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

12/12/85 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

12/12/85 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

*** 

UOM 


UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  1st  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37345 

12/12/85 

ES 

CL 

74.600 

MGL 

12/12/85 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

12/12/85 

ES 

CPMS 

LT 

1 . 300 

UGL 

12/12/85 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

12/12/85 

ES 

CPMS02’ 

LT 

4.700 

UGL 

12/12/85 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

12/12/85 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

12/12/85 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

12/12/85 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

12/12/85 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

12/12/85 

ES 

F 

1.310 

MGL 

12/12/85 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

12/12/85 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

12/12/85 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

12/12/85 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

12/12/85 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

37361 

12/16/85 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12/16/85 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

12/16/85 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

12/16/85 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

12/16/85 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

12/16/85 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

12/16/85 

ES 

CL 

63.700 

MGL 

12/16/85 

ES 

CLC6H5 

LT 

0 . 580 

UGL 

12/16/85 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

12/16/85 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

12/16/85 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

12/16/85 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

12/16/85 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

12/16/85 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

12/16/85 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

12/16/85 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

12/16/85 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

12/16/85 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

12/16/85 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

12/16/85 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

12/16/85 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

12/16/85 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

12/16/85 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

12/16/85 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

12/16/85 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

22020 

ALL 

01/15/86 

ES 

111TCE 

LT 

1 .700 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

01/15/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

7.270 

01/15/86 

ES 

CL 

250.000 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

01/15/86 

ES 

F 

1 .390 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

01/15/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

22021 

ALL 

01/15/86 

ES 

1 1 1 TCE 

LT 

1 .700 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

01/15/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

01/15/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

C6H6 

3.440 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

10.300 

01/15/86 

ES 

CL 

296.000 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 


R.  I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITOR 

ING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22021 

ALL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/15/86 

ES 

F 

1 .440 

MGL 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/15/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22022 

ALL 

01/15/86 

ES 

111TCE 

LT 

1.700 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1 DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1  .340 

UGL 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

1 1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

358.000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/15/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

22022 

ALL 

01/15/86 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

01/15/86 

ES 

F 

1 .350 

01/15/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/15/86 

ES 

K 

3.950 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

01/15/86 

ES 

NIT 

2.420 

01/15/86 

ES 

QXAT 

LT 

2.000 

01/15/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

S04 

147.000 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

01/15/86 

ES 

ZN 

0.054 

22023 

DEN 

01/15/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

01/15/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

01/15/86 

13DMB 

LT 

1 .350 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

01/15/86 

ES 

CL 

113.000 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

01/15/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

01/15/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

01/15/86 

PPDDE 

LT 

0.053 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22023  DEN  01/15/86  ES 

01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 

22024  DEN  01/28/86  ES 

01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ED 
01/28/86  ED 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ED 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 

22027  DEN  01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

1  1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

93.100 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

2.600 

UGL 

CPMSO 

LT 

8.400 

UGL 

CPMS02 

LT 

9.400 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

10.300 

UGL 

DITH 

LT 

2.200 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

3.600 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OX  AT 

LT 

4.000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

8.820 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22027 

DEN 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

385.000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/15/86 

ES 

F 

1 .840 

MGL 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/15/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22028 

DEN 

01/15/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/15/86 

ES 

13DMB 

.  LT 

1 .350 

UGL 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

641 .000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/15/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0 . 060 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQU I 

SAMPLE 

next* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22028 

DEN 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/15/86 

ES 

F 

1.560 

MGL 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/15/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22030 

DEN 

01/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/16/86 

ES 

112TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/16/86 

ES 

1  1  DOE 

LT 

1.100 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

01/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CL 

468.000 

MGL 

01/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/16/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

01/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/16/86 

ES 

F 

1 .240 

MGL 

01/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

01/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/16/86 

ES 

K 

1 .530 

MGL 

01/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/16/86 

ES 

MG 

2.720 

MGL 

01/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/16/86 

ES 

NIT 

0.029 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22030  DEN  01/16/86  ES 

01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 
01/16/86  ES 

22031  DEN  01/28/86  ES 

01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ED 
01/28/86  ED 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ED 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 
01/28/86  ES 

ALL  01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 


ANALYTE 

### 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

734.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

111 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

5.000 

UGL 

1  1 DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

5.240 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

CL 

446.000 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

2.600 

UGL 

CPMSO 

LT 

8.400 

UGL 

CPMSQ2 

LT 

9.400 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

2.200 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

3.600 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

1 .220 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OX  AT 

LT 

4.000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

5.500 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

22059 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITOR 

ING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22059 

ALL 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

7.980 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

718.000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0 . 580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1  .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/15/86 

ED 

DBCP 

0 . 192 

UGL 

01/15/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/15/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/15/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/15/86 

ES 

DLDRN 

0 . 080 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/15/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/15/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/15/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/15/86 

ES 

F 

2. 190 

MGL 

01/15/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/15/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/15/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/15/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22060 

ALL 

01/15/86 

ES 

1 1 1 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/15/86 

ES 

1  12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

01/15/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CD 

LT 

5 . 200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

1010.000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22060  ALL  01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 
01/15/86  ED 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 

27003  ALL  01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ED 
01/06/86  ED 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 
01/06/86  ES 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

**# 

UOM 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.318 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

3.210 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

3.810 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

NIT 

3.220 

MGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

439.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.022 

MGL 

111 TOE 

LT 

1  .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

11  DOE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

109.000 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY86 

WELL 

NO. 

AQUI 

TYPE 

SAMPLE 

DATE  LAB 

ANALYTE 

***  MEASUREMENT 
BOOL  CONCEN 

*** 

UOM 

27003 

ALL 

01/06/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/06/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

01/06/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

01/06/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/06/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/06/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

01/06/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/06/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/06/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/06/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

01/06/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

01/06/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27016 

DEN 

03/18/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

03/18/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

03/18/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/18/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/18/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 . 200 

UGL 

03/18/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.61 0 

UGL 

03/18/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

03/18/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

03/18/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

03/18/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

03/18/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

03/18/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

03/18/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

UGL 

03/18/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

03/18/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

03/18/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 1 .000 

UGL 

03/18/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

03/18/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

03/18/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

03/18/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

03/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

03/18/86 

ES 

DITH 

LT 

1 1 .300 

UGL 

03/18/86 

ES 

DLDRN 

0.579 

UGL 

03/18/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 1 .200 

UGL 

03/18/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

03/18/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

03/18/86 

ES 

F 

4.040 

MGL 

03/18/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

03/18/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

03/18/86 

ES 

K 

4.560 

MGL 

03/18/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

03/18/86 

ES 

OX  AT 

LT 

21 .200 

UGL 

03/18/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

03/18/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

03/18/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/18/86 

ES 

S04 

423.000 

MGL 

03/18/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/18/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/18/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27016 

DEN 

03/18/86 

ES 

ZN 

0.028 

MGL 

27040 

ALL 

01/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCLE 

4.910 

UGL 

01/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CL 

981 .000 

MGL 

01/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/16/86 

ED 

DBCP 

0.416 

UGL 

01/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/16/86 

ES 

DIMP 

74.500 

UGL 

01/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/16/86 

ES 

DLDRN 

0.118 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

01/16/86 

ES 

F 

2.420 

MGL 

01/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/16/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

01/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/16/86 

ES 

PPDDT 

0.109 

UGL 

01/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/16/86 

ES 

TRCLE 

9.900 

UGL 

01/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27053 

ALL 

01/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

01/16/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1  .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

CH2CL2 

6.390 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

27053 


27054 


AQUI 

TYPE 


ALL 


DEN 


SAMPLE  ***  MEASUREMENT  *** 

DATE  LAB  ANALYTE  BOOL  CONCEN  UOM 


01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ED 

01/16/86 

ED 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ED 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

CL 

CL6CP 

LT 

CLC6H5 

LT 

CPMS 

LT 

CPMSO 

LT 

CPMS02 

LT 

CR 

LT 

cu 

LT 

DBCP 

LT 

DCPD 

LT 

DIMP 

LT 

DITH 

LT 

DLDRN 

LT 

DMDS 

LT 

DMMP 

LT 

ENDRN 

LT 

ETC6H5 

LT 

F 

LT 

HG 

LT 

ISODR 

l/' 

LT 

Pi 

MEC6H5 

LT 

MG 

MIBK 

LT 

NIT 

OX  AT 

LT 

PB 

LT 

PPDDE 

LT 

PPDDT 

LT 

S04 

TCLEE 

LT 

TRCLE 

LT 

XYLEN 

LT 

ZN 

1 1 1TCE 

LT 

1 12TCE 

LT 

1  1DCE 

LT 

1  1DCLE 

LT 

12DCE 

LT 

12DCLE 

LT 

13DMB 

LT 

ALDRN 

LT 

C6H6 

CCL4 

LT 

CH2CL2 

CHCL3 

LT 

CL 

CL6CP 

LT 

CLC6H5 

LT 

CPMS 

LT 

1 .400 

UGL 

105.000 

MGL 

0.070 

UGL 

0.580 

UGL 

1 .300 

UGL 

4.200 

UGL 

4.700 

UGL 

6.000 

UGL 

7.900 

UGL 

0. 130 

UGL 

9.310 

UGL 

10.500 

UGL 

1  .  100 

UGL 

0.060 

UGL 

1 .800 

UGL 

15.200 

UGL 

0.052 

UGL 

1  .280 

UGL 

1 .200 

MGL 

0.240 

UGL 

0 . 060 

UGL 

1 . 960 

MGL 

1 .210 

UGL 

12.100 

MGL 

12.900 

UGL 

0.114 

MGL 

2.000 

UGL 

18.500 

UGL 

0.053 

UGL 

0.070 

UGL 

52.700 

MGL 

1 .300 

UGL 

1  .  100 

UGL 

2.470 

UGL 

0.050 

MGL 

4.990 

UGL 

5.000 

UGL 

1.100 

UGL 

1 .200 

UGL 

1 .200 

UGL 

0.610 

UGL 

1 .350 

UGL 

0.070 

UGL 

2.470 

UGL 

4.990 

UGL 

6.820 

UGL 

1 .400 

UGL 

9.010 

MGL 

0.070 

UGL 

0.580 

UGL 

1  .300 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

27054 

DEN 

01/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

01/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

01/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

01/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

01/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

01/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

01/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

01/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

01/16/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

01/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/16/86 

ES 

MEC6H5 

1 .250 

01/16/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

01/16/86 

ES 

□  XAT 

LT 

2.000 

01/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

01/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

01/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

01/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

5.500 

01/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

27055 

DEN 

01/16/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1 .700 

01/16/86 

ES 

112TCE 

LT 

1 .000 

01/16/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

01/16/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

01/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

01/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

01/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

01/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

01/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

01/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

01/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

01/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

01/16/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

01/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

01/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

01/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

01/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

01/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

01/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

01/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

01/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

01/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

01/16/86 

ES 

F 

2.390 

01/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

27055 

27056 


AQUI 

TYPE 


DEN 


ALL 


SAMPLE  ***  MEASUREMENT  *** 

DATE  LAB  ANALYTE  BOOL  CONCEN  UOM 


01/16/86 

ED 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/16/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ED 

01/14/86 

ED 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ED 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

01/14/86 

ES 

MIBK 

LT 

□  X  AT 

LT 

PPDDE 

LT 

PPDDT 

LT 

TCLEE 

LT 

TRCLE 

XYLEN 

LT 

1 1  1TCE 

LT 

1 12TCE 

LT 

1 1DCE 

LT 

1 1DCLE 

LT 

12DCE 

LT 

12DCLE 

LT 

13DMB 

LT 

ALDRN 

LT 

C6H6 

LT 

CCL4 

LT 

CD 

LT 

CH2CL2 

LT 

CHCL3 

LT 

CL 

CL6CP 

LT 

CLC6H5 

LT 

CPMS 

LT 

CPMSO 

LT 

CPMS02 

LT 

CR 

LT 

CU 

LT 

DBCP 

LT 

DCPD 

LT 

DIMP 

DITH 

LT 

DLDRN 

DMDS 

LT 

DMMP 

LT 

ENDRN 

LT 

ETC6H5 

LT 

F 

HG 

LT 

ISODR 

LT 

K 

MEC6H5 

LT 

MIBK 

LT 

NIT 

OX  AT 

LT 

PB 

LT 

PPDDE 

LT 

PPDDT 

LT 

S04 

TCLEE 

LT 

TRCLE 

LT 

12.900 

UGL 

2.000 

UGL 

0.053 

UGL 

0.070 

UGL 

1 .300 

UGL 

1.700 

UGL 

2.470 

UGL 

1 .700 

UGL 

1 .000 

UGL 

1  .  100 

UGL 

1 .200 

UGL 

1 .200 

UGL 

0.610 

UGL 

1 .350 

UGL 

0.070 

UGL 

1  .340 

UGL 

2.400 

UGL 

5.200 

UGL 

5.000 

UGL 

1 .400 

UGL 

738.000 

MGL 

0.070 

UGL 

0 . 580 

UGL 

1 . 300 

UGL 

4.200 

UGL 

4 . 700 

UGL 

6.000 

UGL 

7.900 

UGL 

0.130 

UGL 

9.310 

UGL 

14.500 

UGL 

1.100 

UGL 

0.261 

UGL 

1 .800 

UGL 

15.200 

UGL 

0.052 

UGL 

1 .280 

UGL 

2.480 

MGL 

0.240 

UGL 

0.060 

UGL 

4.380 

MGL 

1 .210 

UGL 

12.900 

UGL 

2.610 

MGL 

2.000 

UGL 

18.500 

UGL 

0.053 

UGL 

0.070 

UGL 

262.000 

MGL 

1 .300 

UGL 

1  .  100 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING 

i  WELLS 

FOR  2nd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27056 

ALL 

01/14/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

01/14/86 

ES 

ZN 

0.114 

MGL 

27057 

DEN 

01/14/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 1 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/14/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/14/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/14/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/14/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/14/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/14/86 

ES 

CL 

53.800 

MGL 

01/14/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/14/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/14/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/14/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/14/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/14/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/14/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/14/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/14/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/14/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

01/14/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

„ 

01/14/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/14/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/14/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/14/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/14/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/14/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/14/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27058 

DEN 

01/20/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

01/20/86 

ES 

1  12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/20/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/20/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

01/20/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/20/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/20/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/20/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/20/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/20/86 

ES 

CA 

14.000 

MGL 

01/20/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQU I 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27058 

DEN 

01/20/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

01/20/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/20/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/20/86 

ES 

CL 

59.300 

MGL 

01/20/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/20/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/20/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/20/86 

ES 

CPMSQ 

LT 

4.200 

UGL 

01/20/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/20/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

01/20/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

01/20/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/20/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/20/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/20/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0 . 060 

UGL 

01/20/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/20/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/20/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

01/20/86 

ES 

F 

1 .580 

MGL 

01/20/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

01/20/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/20/86 

ES 

K 

LT 

1 .260 

MGL 

01/20/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/20/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

01/20/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

01/20/86 

ES 

NIT 

0.061 

MGL 

01/20/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2 . 000 

UGL 

01/20/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

01/20/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/20/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/20/86 

ES 

S04 

195.000 

MGL 

01/20/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/20/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/20/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

01/20/86 

ES 

ZN 

0.026 

MGL 

27062 

ALL 

01/15/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/15/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/15/86 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

01/15/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/15/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/15/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

CHCL3 

1 1 .200 

UGL 

01/15/86 

ES 

CL 

906.000 

MGL 

01/15/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/15/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27062  ALL  01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 
01/15/86  ED 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 

27074  ALL  01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 
01/15/86  ED 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ES 
01/15/86  ED 


ANALYTE 

##*  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

UGL 

DBCP 

0.283 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

39.600 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.061 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

2.450 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

1 .540 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

11 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

11 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

C6H6 

LT 

1  .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

70.000 

UGL 

CL 

385.000 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

DBCP 

LT 

0. 130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.207 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

1 .230 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27074 

ALL 

01/15/86 

ES 

QXAT 

LT 

2.000 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/15/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/15/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/15/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/15/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27075 

ALL 

01/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/16/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

01/16/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

01/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

01/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0 . 070 

UGL 

01/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

01/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

CHCL3 

29.800 

UGL 

01/16/86 

ES 

CL 

339.000 

MGL 

01/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

01/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/16/86 

ES 

DLDRN 

0.993 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/16/86 

ES 

F 

1 .700 

MGL 

01/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/16/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

01/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/16/86 

ES 

TRCLE 

1 .230 

UGL 

01/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27076 

ALL 

01/14/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 . 700 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

01/14/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1  .200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCLE 

1 .390 

UGL 

01/14/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27076  ALL  01/14/86  ES 

01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ED 
01/14/86  ED 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ED 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 

27077  ALL  01/14/86  ES 

01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 


ANALYTE 

*#* 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

15.300 

UGL 

CL 

1030.000 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

80.300 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.114 

UGL 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

2.290 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

0.079 

UGL 

K 

5.410 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

NIT 

3.560 

MGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

0.073 

UGL 

S04 

457.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

2.090 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.064 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1  1 DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1  DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

1 .740 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

7.170 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

NO. 


AQUI 

TYPE 


SAMPLE 

DATE 


ANALYTE 


***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 


27077 

ALL 

01/14/86 

E 

:s 

CL 

1000.000 

01/14/86 

E 

:s 

CL6CP 

LT 

0.070 

01/14/86 

E 

:s 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/14/86 

E 

:s 

CPMS 

LT 

1.300 

01/14/86 

E 

:s 

CPMSQ 

LT 

4.200 

01/14/86 

E 

s 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/14/86 

E 

D 

DBCP 

LT 

0.130 

01/14/86 

E 

D 

DCPD 

LT 

9.310 

01/14/86 

E 

S 

DIMP 

LT 

10.500 

01/14/86 

E 

S 

DITH 

LT 

1.100 

01/14/86 

E 

s 

DLDRN 

0.215 

01/14/86 

E 

s 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/14/86 

E 

s 

DMMP 

LT 

15.200 

01/14/86 

E 

s 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/14/86 

E 

s 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

01/14/86 

E 

s 

F 

2.530 

01/14/86 

E 

s 

ISODR 

LT 

0.060 

01/14/86 

E 

s 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

01/14/86 

E 

D 

M I BK 

LT 

12.900 

01/14/86 

E 

s 

OX  AT 

LT 

2.000 

01/14/86 

E 

s 

PPDDE 

LT 

0.053 

01/14/86 

E 

s 

PPDDT 

0.073 

01/14/86 

E 

s 

TCLEE 

LT 

1 .300 

01/14/86 

E 

s 

TRCLE 

3.890 

01/14/86 

E 

s 

XYLEN 

LT 

2.470 

27078 

ALL 

01/14/86 

E 

s 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

01/14/86 

E 

s 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

01/14/86 

E 

s 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

01/14/86 

E 

s 

1 1  DOLE 

LT 

1  .200 

01/14/86 

E 

s 

12DCE 

LT 

1 .200 

01/14/86 

E 

s 

12DCLE 

LT 

0.610 

01/14/86 

E 

s 

13DMB 

LT 

1 .350 

01/14/86 

E 

s 

ALDRN 

LT 

0.070 

01/14/86 

E 

s 

C6H6 

LT 

1 .340 

01/14/86 

E 

s 

CCL4 

LT 

2.400 

01/14/86 

E 

s 

CH2CL2 

LT 

5.000 

01/14/86 

E 

s 

CHCL3 

LT 

1 .400 

01/14/86 

E 

s 

CL 

91 1 .000 

01/14/86 

E 

s 

CL6CP 

LT 

0.070 

01/14/86 

E 

3 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/14/86 

E 

3 

CPMS 

LT 

1 . 300 

01/14/86 

E 

3 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/14/86 

E 

3 

CPMS02 

LT 

4.700 

01/14/86 

E 

D 

DBCP 

LT 

0. 130 

01/14/86 

DCPD 

LT 

9.310 

01/14/86 

E! 

3 

DIMP 

1 1 .800 

01/14/86 

E! 

3 

DITH 

LT 

1.100 

01/14/86 

ES 

3 

DLDRN 

0.102 

01/14/86 

E! 

3 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/14/86 

EE 

3 

DMMP 

LT 

15.200 

01/14/86 

ES 

3 

ENDRN 

LT 

0.052 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27078  ALL  01/14/86  ES 

01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ED 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 

28023  ALL  01/13/86  ES 

01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ED 
01/13/86  ED 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ED 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 
01/13/86  ES 


ANALYTE 

***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

2.650 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

11 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

73.800 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

LT 

1.200 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

2.700 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MG 

18.900 

MGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

NIT 

7.620 

MGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

MONITORING 

QUALITY  DATA 
WELLS  FOR  2nd 

FROM 

QTR  FY86 

WELL 

NO. 

AQUI 

TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

***  MEASUREMENT 
BOOL  CONCEN 

*** 

UOM 

28023 

ALL 

01/13/86 

ES 

S04 

148.000 

MGL 

01/13/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/13/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

01/13/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

01/13/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

28025 

DEN 

01/14/86 

ES 

1  1 1TCE 

LT 

4.990 

UGL 

01/14/86 

ES 

112TCE 

LT 

5.000 

UGL 

01/14/86 

ES 

UDCE 

LT 

1.100 

UGL 

01/14/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

01/14/86 

ES 

12DCLE 

LT 

5.060 

UGL 

01/14/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

01/14/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

01/14/86 

ES 

CA 

32.900 

MGL 

01/14/86 

ES 

CCL4 

LT 

4.990 

UGL 

01/14/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5 . 000 

UGL 

01/14/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

01/14/86 

ES 

CL 

5 . 550 

MGL 

01/14/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

01/14/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

01/14/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

01/14/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

01/14/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

01/14/86 

ES 

DIMP 

1 1 .800 

UGL 

01/14/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

01/14/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

01/14/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

01/14/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

01/14/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

01/14/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

01/14/86 

ES 

F 

LT 

1  .200 

MGL 

01/14/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

01/14/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

01/14/86 

ES 

K 

1 .650 

MGL 

01/14/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

01/14/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

01/14/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

01/14/86 

ES 

NIT 

0.067 

MGL 

01/14/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

01/14/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

01/14/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

01/14/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

01/14/86 

ES 

S04 

54.700 

MGL 

01/14/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

01/14/86 

ES 

TRCLE 

LT 

5.500 

UGL 

R. I .C. 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FYB6 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


28025  DEN  01/14/86  ES 

01/14/86  ES 

28026  DEN  01/14/86  ES 

01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ED 
01/14/86  ED 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ED 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 
01/14/86  ES 


ANALYTE 

***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CA 

5.590 

MGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1  .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMSD2 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL- 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

2.340 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

LT 

1 .260 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

NIT 

0.020 

MGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

16.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE  ***  MEASUREMENT  *** 

NO.  TYPE  DATE  LAB  ANALYTE  BOOL  CONCEN  UOM 


28027  ALL  01/04/86  ES 

01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ED 
01/04/86  ED 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ED 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 

28028  DEN  01/04/86  ES 

01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 
01/04/86  ES 


1  1 1TCE 

3.500 

UGL 

1 12TCE 

1 .000 

UGL 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

37.200 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 . 800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

ISQDR 

LT 

0.060 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

□  X  AT 

LT 

2,000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

27.200 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

28028 

DEN 

01/04/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

01/04/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

01/04/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

01/04/86 

ES 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

01/04/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

01/04/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

01/04/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

01/04/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

01/04/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

01/04/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

01/04/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

01/04/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

01/04/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

01/04/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

01/04/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

01/04/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

01/04/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

01/04/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

01/04/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

01/04/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

01/04/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

01/04/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

01/04/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

37332 

03/25/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

03/25/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

03/25/86 

ES 

11  DOE 

LT 

1.100 

03/25/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

03/25/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

03/25/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

03/25/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

03/25/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

03/25/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

03/25/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

03/25/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

03/25/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

03/25/86 

ES 

CHCL3 

2.460 

03/25/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

03/25/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

03/25/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

03/25/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

03/25/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

03/25/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

03/25/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

03/25/86 

ED 

DBCP 

0.237 

03/25/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

03/25/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

03/25/86 

ES 

DLDRN 

0.186 

03/25/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

03/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

03/25/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

03/25/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


37332  03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 
03/25/86  ES 

37333  03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ED 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 
03/26/86  ES 


ANALYTE 

#** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

F 

2.870 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

2.560 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

NIT 

3.860 

MGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.041 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1 . 700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

1 0 . 300 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

4.030 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

MG 

5.810 

MGL 

NIT 

3.150 

MGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


37333 


37335 


SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

03/26/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/26/86 

ES 

S04 

170.000 

MGL 

03/26/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/26/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

03/26/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

03/26/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

03/31/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

03/31/86 

ES 

1  12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

03/31/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/31/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/31/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/31/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

03/31/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

03/31/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

03/31/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

03/31/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

03/31/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

03/31/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

03/31/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

03/31/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

03/31/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

03/31/86 

ES 

CPMS 

LT 

2.600 

UGL 

03/31/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

03/31/86 

ES 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

UGL 

03/31/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

03/31/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

03/31/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

03/31/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

03/31/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

03/31/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/31/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

03/31/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

03/31/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

03/31/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

03/31/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

03/31/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

03/31/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

03/31/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

03/31/86 

ES 

K 

3.420 

MGL 

03/31/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

03/31/86 

ES 

MG 

15.000 

MGL 

03/31/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

03/31/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

03/31/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

03/31/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

03/31/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/31/86 

ES 

S04 

60.300 

MGL 

03/31/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/31/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/31/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

03/31/86 

ES 

ZN 

0.086 

MGL 

R. I .C. 

WELL 

NO. 

37337 


37360 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 

AQUI  SAMPLE  ***  MEASUREMENT  *** 


DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

03/27/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

03/27/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

03/27/86 

ES 

UDCE 

LT 

1.100 

UGL 

03/27/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/27/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/27/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

03/27/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

03/27/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

03/27/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

03/27/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

03/27/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

03/27/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

03/27/86 

ES 

CHCL3 

2.810 

UGL 

03/27/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

03/27/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0 . 580 

UGL 

03/27/86 

ES 

CPMS 

LT 

2.600 

UGL 

03/27/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

03/27/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

03/27/86 

ES 

CR 

LT 

6 . 000 

UGL 

03/27/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

03/27/86 

ED 

DBCP 

LT 

0 . 1 30 

UGL 

03/27/86 

ES 

DIMP 

14.000 

UGL 

03/27/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/27/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

03/27/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

03/27/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

03/27/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

03/27/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

03/27/86 

ES 

F 

2.010 

MGL 

03/27/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

03/27/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

03/27/86 

ES 

K 

2.720 

MGL 

03/27/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

03/27/86 

ES 

QXAT 

LT 

2.000 

UGL 

03/27/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

03/27/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

03/27/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/27/86 

ES 

S04 

471 .000 

MGL 

03/27/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/27/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

03/27/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

03/27/86 

ES 

ZN 

0.031 

MGL 

03/25/86 

ES 

1  1  1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

03/25/86 

ES 

1  12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

03/25/86 

ES 

UDCE 

LT 

1.100 

UGL 

03/25/86 

ES 

1  1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/25/86 

ES 

UDCE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/25/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

03/25/86 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

03/25/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

03/25/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


37360 


37361 


SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

03/25/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1 .000 

UGL 

03/25/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

03/25/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

03/25/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

03/25/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

03/25/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

03/25/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

03/25/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

03/25/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

03/25/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

03/25/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

03/25/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

03/25/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

03/25/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/25/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

03/25/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

03/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

03/25/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

03/25/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

03/25/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

03/25/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

03/25/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

03/25/86 

ES 

K 

4.530 

MGL 

03/25/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

03/25/86 

ES 

MG 

14.100 

MGL 

03/25/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

NIT 

3.510 

MGL 

03/25/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

03/25/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

03/25/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/25/86 

ES 

S04 

120.000 

MGL 

03/25/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

03/25/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/25/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

03/25/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

03/25/86 

ES 

ZN 

0.040 

MGL 

03/24/86 

ES 

1  1  1 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

03/24/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

03/24/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

03/24/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

03/24/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

03/24/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

03/24/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

03/24/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

03/24/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

03/24/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

03/24/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  2nd  QTR  FY86 

WELL  AQUI  SAMPLE  ***  MEASUREMENT  *## 

NO.  TYPE  DATE  LAB  ANALYTE  BOOL  CONCEN  UOM 


03/24/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

03/24/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

03/24/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

03/24/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

03/24/86 

ES 

CPMS 

LT 

1  .300 

UGL 

03/24/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

03/24/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

03/24/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

03/24/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

03/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

03/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

03/24/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

03/24/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

03/24/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

03/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

03/24/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

03/24/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

03/24/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

03/24/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

03/24/86 

ES 

ISODR 

LT 

0 .060 

UGL 

03/24/86 

ES 

K 

2 . 480 

MGL 

03/24/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

03/24/86 

ES 

NIT 

5 . 370 

MGL 

03/24/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

03/24/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

03/24/86 

ES 

PPDDE 

0.058 

UGL 

03/24/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

03/24/86 

ES 

S04 

183.000 

MGL 

03/24/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

03/24/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

03/24/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

03/24/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


22021  ALL  06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ED 
06/12/86  ED 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ED 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 

22024  DEN  06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 
06/12/86  ES 


ANALYTE 

***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

BCHPD 

LT 

1 .000 

UGL 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

1 1 .600 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

F 

1 .710 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

5.920 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

147.000 

MGL 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

11  DOE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1 1 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22024 

DEN 

06/12/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/12/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1  .000 

UGL 

06/12/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/12/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/12/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/12/86 

ES 

CL 

15.200 

MGL 

06/12/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/12/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/12/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

UGL 

06/12/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/12/86 

ES 

DDYP 

LT 

9.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/12/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

06/12/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/12/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

06/12/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/12/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/12/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/12/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

06/12/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/12/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/12/86 

ES 

K 

1 1 .000 

MGL 

06/12/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/12/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/12/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/12/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/12/86 

ES 

S04 

58.000 

MGL 

06/12/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

06/12/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/12/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22059 

ALL 

06/17/86 

ES 

1  1 1TCE 

LT 

1 . 700 

UGL 

06/17/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/17/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/17/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/17/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/17/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/17/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/17/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/17/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/17/86 

ES 

CHCL3 

10.700 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

##* 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22059 

ALL 

06/17/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/17/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/17/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/17/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/17/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/17/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/17/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/17/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/17/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/17/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/17/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

06/17/86 

ES 

F 

2.350 

MGL 

06/17/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/17/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/17/86 

ES 

K 

5.340 

MGL 

06/17/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/17/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/17/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/17/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/17/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/17/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

S04 

181 .000 

MGL 

06/17/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/17/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/17/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

22060 

ALL 

06/17/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/17/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/17/86 

ES 

1  1  DOE 

LT 

1.100 

UGL 

06/17/86 

ES 

1 1 DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/17/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/17/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/17/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/17/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

C6H6 

LT 

1  .340 

UGL 

06/17/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/17/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/17/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/17/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/17/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

UGL 

06/17/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/17/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/17/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

R.  I  .0 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

22060 

ALL 

06/17/86 

ES 

DLDRN 

0.168 

UGL 

06/17/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/17/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/17/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/17/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

06/17/86 

ES 

F 

2.890 

MGL 

06/17/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/17/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/17/86 

ES 

K 

43.400 

MGL 

06/17/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

.  UGL 

06/17/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

06/17/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/17/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/17/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/17/86 

ES 

S04 

406.000 

MGL 

06/17/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/17/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/17/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

27005 

ALL 

06/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

06/16/86 

ES 

1  1  DOE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 1 DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ES 

OR 

LT 

6.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/16/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

K 

3.270 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

27005 

ALL 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

06/16/86 

ES 

MG 

14.300 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

06/16/86 

ES 

□  X  AT 

LT 

2.000 

06/16/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/16/86 

ES  • 

PPDDT 

LT 

0.070 

06/16/86 

ES 

S04 

59.100 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

06/16/86 

ES 

ZN 

0.040 

27016 

DEN 

06/26/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

06/26/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

06/26/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1  .  100 

06/26/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

06/26/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

06/26/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

06/26/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

06/26/86 

ES 

ALDRN 

0.442 

06/26/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

06/26/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

06/26/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/26/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

06/26/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/26/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

06/26/86 

ES 

CPMS 

LT 

1  .300 

06/26/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

06/26/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

06/26/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

06/26/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/26/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

06/26/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

06/26/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.300 

06/26/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

06/26/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/26/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/26/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/26/86 

ES 

F 

2.930 

06/26/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

06/26/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

06/26/86 

ES 

K 

2.290 

06/26/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

06/26/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

06/26/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

06/26/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/26/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.350 

06/26/86 

ES 

S04 

322.000 

06/26/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

06/26/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

06/26/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

*** 

UOM 


UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

27016 

DEN 

06/26/86 

ES 

27040 

ALL 

06/19/86 

ES 

06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ED 
06/19/86  ED 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ED 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 

ALL  06/16/86  ES 


FOR  3rd  QTR  FY86 


ANALYTE 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*  *  * 
UOM 

ZN 

0.040 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

11  DOE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

2.740 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.700 

UGL 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

BCHPD 

LT 

1  .000 

UGL 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

1  .810 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.700 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

0.433 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

DIMP 

43.600 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.600 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.520 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

2.150 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.600 

UGL 

K 

6.020 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.530 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.700 

UGL 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

TCLEE 

LT 

1  .300 

UGL 

TRCLE 

8.460 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.043 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

27053 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

27053 

ALL 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

2.280 

UGL 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/16/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

K 

3.580 

MGL 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/16/86 

ES 

MG 

12.500 

MGL 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

S04 

51 .200 

MGL 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/16/86 

ES 

ZN 

0.025 

MGL 

27055 

DEN 

06/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/16/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

1  1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS  FOR  3rd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB  ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27055 

DEN 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

06/16/86 

ES 

CA 

4.440 

MGL 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/16/86 

ES 

F 

2.290 

MGL 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

K 

LT 

1  .260 

MGL 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/16/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

S04 

LT 

10.000 

MGL 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/16/86 

ES 

ZN 

0.032 

MGL 

27057 

DEN 

06/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1  .340 

UGL 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

27057 

DEN 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT. 

0.580 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

06/16/86 

ES 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

06/16/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

06/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/16/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

06/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

06/16/86 

ES 

K 

2.200 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

06/16/86 

ES 

MG 

5.270 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

06/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

06/16/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/16/86 

ES 

PPDDT 

0.303 

06/16/86 

ES 

S04 

275.000 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

06/16/86 

ES 

ZN 

0.027 

27058 

DEN 

06/16/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

06/16/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

06/16/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1  .340 

06/16/86 

ES 

CA 

15.200 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

06/16/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AGUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

### 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27058 

DEN 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

06/16/86 

ES 

F 

1  .680 

MGL 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/16/86 

ES 

ISQDR 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

K 

LT 

1 .260 

MGL 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

06/16/86 

ES 

MG 

0.540 

MGL 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/16/86 

ES 

□  X  AT 

LT 

2 . 000 

UGL 

06/16/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

S04 

192.000 

MGL 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/16/86 

ES 

ZN 

0.032 

MGL 

27062 

ALL 

06/12/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/12/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/12/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/12/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/12/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/12/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/12/86 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

06/12/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/12/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1 .000 

UGL 

06/12/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/12/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/12/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/12/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

CHCL3 

12.500 

UGL 

06/12/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/12/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/12/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/12/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/12/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

27062 

ALL 

06/12/86 

ED 

DBCP 

0.330 

06/12/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/12/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

06/12/86 

ES 

DIMP 

29.100 

06/12/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

06/12/86 

ES 

DLDRN 

0.119 

06/12/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

06/12/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/12/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/12/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/12/86 

ES 

F 

2.560 

06/12/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

06/12/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

06/12/86 

ES 

K 

5.790 

06/12/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

06/12/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

06/12/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

06/12/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

06/12/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

06/12/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/12/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

06/12/86 

ES 

S04 

451 .000 

06/12/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

06/12/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

06/12/86 

ES 

TRCLE 

2.190 

06/12/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

06/12/86 

ES 

ZN 

0.095 

28023 

ALL 

06/13/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

06/13/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

06/13/86 

ES 

1  1 DCE 

LT 

1  .  100 

06/13/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

06/13/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

06/13/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

06/13/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

06/13/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

06/13/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

06/13/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

06/13/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

06/13/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/13/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

06/13/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/13/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

06/13/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

06/13/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

06/13/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

06/13/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

06/13/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

06/13/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

06/13/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/13/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

06/13/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

*** 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


28023  ALL  06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ED 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 
06/13/86  ES 

28025  DEN  06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ED 
06/19/86  ED 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 
06/19/86  ES 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

4.490 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

1 8 . 500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0 . 053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

160.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.026 

MGL 

1 1 1 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

5.000 

UGL 

1 1 DCE 

LT 

1.100 

UGL 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

BCHPD 

LT 

1 .000 

UGL 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

CA 

40.700 

MGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


28025  DEN 


28026  DEN 


28027  ALL 


SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

06/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/19/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/19/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/19/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

06/19/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/19/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/19/86 

ES 

K 

2.360 

MGL 

06/19/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

06/19/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

06/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/19/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

06/19/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/19/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/19/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/19/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/19/86 

ES 

S04 

28.300 

MGL 

06/19/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

06/19/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/19/86 

ES 

TRCLE 

LT 

5.010 

UGL 

06/19/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/19/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 . 300 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/04/86 

ES 

1 1 1TCE 

1 .950 

UGL 

06/04/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/04/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/04/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/04/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/04/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/04/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/04/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/04/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1  .000 

UGL 

06/04/86 

ES 

C6H6 

1 .480 

UGL 

06/04/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/04/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/04/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/04/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/04/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/04/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/04/86 

ES 

OR 

LT 

6.000 

UGL 

06/04/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/04/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

UGL 

06/04/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/04/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  3rd 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*## 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

28027 

ALL 

06/04/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/04/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

06/04/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/04/86 

ES 

K 

2.740 

MGL 

06/04/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/04/86 

ES 

MG 

9.510 

MGL 

06/04/86 

ES 

NA 

46.400 

MGL 

06/04/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/04/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/04/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/04/86 

ES 

S04 

48.200 

MGL 

06/04/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/04/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/04/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/04/86 

ES 

ZN 

0 . 050 

MGL 

37332 

06/16/86 

ES 

1 1  1  TOE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/16/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/16/86 

ES 

11 DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/16/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/16/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1 .000 

UGL 

06/16/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/16/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/16/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

CHCL3 

4.470 

UGL 

06/16/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/16/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/16/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/16/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/16/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

06/16/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/16/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

06/16/86 

ES 

DLDRN 

0.363 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/16/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/16/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/16/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/16/86 

ES 

F 

2.660 

MGL 

06/16/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/16/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/16/86 

ES 

K 

4.960 

MGL 

06/16/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

06/16/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/16/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37332 

06/16/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

06/16/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/16/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

06/16/86 

ES 

S04 

408.000 

06/16/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

06/16/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1  .300 

06/16/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

06/16/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

37333 

06/03/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

06/03/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

06/03/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

06/03/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

06/03/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

06/03/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

06/03/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

06/03/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

06/03/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

06/03/86 

ES 

CD 

10.600 

06/03/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/03/86 

ES 

CHCL3 

11.100 

06/03/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/03/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

06/03/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

06/03/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

06/03/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

06/03/86 

ES 

CR 

6.040 

06/03/86 

ES 

CU 

9.920 

06/03/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

06/03/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/03/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

06/03/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

06/03/86 

ES 

DLDRN 

0.  189 

06/03/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

06/03/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/03/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/03/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/03/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

06/03/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

06/03/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

06/03/86 

ES 

K 

5.860 

06/03/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

06/03/86 

ES 

MG 

7.680 

06/03/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

06/03/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

06/03/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

06/03/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/03/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

06/03/86 

ES 

S04 

169.000 

06/03/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

06/03/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

06/03/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

*  *  * 
UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37333 

06/03/86 

ES 

ZN 

0.037 

MGL 

37335 

06/11/86 

ES 

1  1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/11/86 

ES 

1  12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

06/11/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/11/86 

ES 

1  1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/11/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

06/11/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/11/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/11/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/11/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/11/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/11/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/11/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/11/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/11/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/11/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/11/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/11/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/11/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/11/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/11/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/11/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/11/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/11/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/11/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/11/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/11/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/11/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

MGL 

06/11/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/11/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/11/86 

ES 

K 

4.140 

MGL 

06/11/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

06/11/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/11/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/11/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/11 /86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/11/86 

ES 

S04 

59.700 

MGL 

06/11/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/11/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/11/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

37345 

04/01/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/02/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

04/01/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

06/02/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

04/01/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

06/02/86 

ES 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

04/01/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1  .200 

UGL 

06/02/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1  .200 

UGL 

04/01/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/02/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

1 

I 

I 

i 

i 

i 

i 

i 

I 

A 

i 

i 

I 

i 

i 

I 

i 

i 

i 


R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


37345 


SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

04/01/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/02/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

04/01/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

06/02/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

04/01/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/02/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

04/01/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/02/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

04/01/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/02/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

04/01/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/02/86 

ES 

CD 

1 1 .500 

UGL 

04/01/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/02/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

04/01/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

UGL 

06/02/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

04/01/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/02/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

04/01/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/02/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

04/01/86 

ES 

CPMS 

LT 

2.600 

UGL 

06/02/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

04/01/86 

ES 

CPMSQ 

LT 

4.200 

UGL 

06/02/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

04/01/86 

ES 

CPMSD2 

LT 

4.700 

UGL 

06/02/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

04/01/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

06/02/86 

ES 

CR 

8.490 

UGL 

04/01/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/02/86 

ES 

CU 

12.700 

UGL 

04/01/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/02/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

04/01/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/02/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

04/01/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/02/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

04/01/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/02/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

04/01/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

06/02/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

04/01/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

06/02/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

04/01/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

06/02/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

04/01/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

06/02/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

04/01/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

06/02/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

04/01/86 

ES 

F 

1 .280 

MGL 

06/02/86 

ES 

F 

1 .540 

MGL 

04/01/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/02/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

#** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37345 

04/01/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/02/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

04/01/86 

ES 

K 

3.430 

MGL 

06/02/86 

ES 

K 

2.860 

MGL 

04/01/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/02/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

06/02/86 

ES 

MG 

17.500 

MGL 

04/01/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/02/86 

ED 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

04/01/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/02/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

04/01/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/02/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

04/01/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0 . 053 

UGL 

06/02/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

04/01/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/02/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

04/01/86 

ES 

S04 

200.000 

MGL 

06/02/86 

ES 

S04 

1 69 . 000 

MGL 

04/01/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/02/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 . 300 

UGL 

04/01/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/02/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

04/01/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/02/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

04/01/86 

ES 

ZN 

0.733 

MGL 

06/02/86 

ES 

ZN 

0. 146 

MGL 

37360 

06/04/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

06/04/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

06/04/86 

ES 

1  1  DOE 

LT 

1  .  100 

UGL 

06/04/86 

ES 

1  1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/04/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

06/04/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

06/04/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

06/04/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

06/04/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

06/04/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

06/04/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

06/04/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

06/04/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

06/04/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

06/04/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

06/04/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

06/04/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

06/04/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

06/04/86 

ES 

OR 

LT 

6.000 

UGL 

06/04/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

06/04/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

06/04/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

06/04/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

06/04/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*#* 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

37360 

06/04/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

06/04/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

06/04/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/04/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/04/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/04/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

06/04/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

06/04/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

06/04/86 

ES 

K 

2.740 

06/04/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

06/04/86 

ES 

MG 

12.600 

06/04/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

06/04/86 

ES 

QXAT 

LT 

2.000 

06/04/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

06/04/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

06/04/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

06/04/86 

ES 

SQ4 

107.000 

06/04/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1  .300 

06/04/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

06/04/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

06/04/86 

ES 

ZN 

0.159 

37361 

06/03/86 

ES 

111TCE 

LT 

1 .700 

06/03/86 

ES 

112TCE 

LT 

1 .000 

06/03/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

06/03/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

06/03/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

06/03/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

06/03/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

06/03/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

06/03/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

06/03/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

06/03/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

06/03/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

06/03/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

06/03/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

06/03/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

06/03/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

06/03/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

06/03/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

06/03/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

06/03/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

06/03/86 

ED 

DBCP 

LT 

0. 130 

06/03/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

06/03/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

06/03/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

06/03/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

06/03/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

06/03/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

06/03/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

06/03/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

06/03/86 

ES 

F 

LT 

1 .200 

#*# 

UOM 


UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  3rd  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37361 

06/03/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

06/03/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

06/03/86 

ES 

K 

2.220 

MGL 

06/03/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

06/03/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

06/03/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

06/03/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

06/03/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

06/03/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

06/03/86 

ES 

S04 

202.000 

MGL 

06/03/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

06/03/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1.100 

UGL 

06/03/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

06/03/86 

ES 

ZN 

0.098 

MGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA  1 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22005 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/22/86 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1.230 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

OX  AT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/22/86 

S04 

155.000 

MGL 

22006 

ALL 

09/22/86 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

4.670 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

22008 

ALL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

0.389 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

27.700 

UGL 

09/19/86 

ED 

DLDRN 

0.622 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/19/86 

ED 

F 

1.940 

MGL 

09/19/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/19/86 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

22010 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

R  .  I  .  C . 

WATER 

QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th  QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB 

ANALYTE  BOOL  CONCEN 

UOM 

22010 

ALL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1.270 

MGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1 .400 

UGL 

09/22/86 

ED 

S04 

153.000 

MGL 

22015 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

0.261 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

0.205 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

2.340 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1 .400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

22018 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1.330 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/22/86 

ED 

S04 

176.000 

MGL 

22021 

ALL 

09/17/86 

ES 

1 1 1 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/17/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/17/86 

ES 

1  1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/17/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

09/17/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/17/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

1 
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R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22021 

ALL 

09/17/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/17/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

CHCL3 

10.300 

UGL 

09/17/86 

ES 

CL6CR 

LT 

0.070 

UGL 

09/17/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/17/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

cu 

LT 

7.900 

UGL 

09/17/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/17/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/17/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/17/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/17/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0 . 060 

UGL 

09/17/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

09/17/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/17/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/17/86 

ES 

F 

1.320 

MGL 

09/17/86 

ES 

HG 

0.270 

UGL 

09/17/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/17/86 

ES 

K 

4.110 

MGL 

09/17/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/17/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/17/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/17/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/17/86 

ES 

PPDDT 

0.092 

UGL 

09/17/86 

ES 

S04 

151 .000 

MGL 

09/17/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

09/17/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/17/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/17/86 

ES 

ZN 

0.109 

MGL 

22022 

ALL 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/18/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/18/86 

ED 

S04 

146.000 

MGL 

22023 

DEN 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22023 

DEN 

09/18/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

U6L 

09/18/86 

ED 

SQ4 

59.900 

MGL 

22024 

DEN 

10/01/86 

ES 

111  TCE 

LT 

1.700 

UGL 

10/01/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

10/01/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

10/01/86 

ES 

11DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

10/01/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

10/01/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

10/01/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

10/01/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

10/01/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

10/01/86 

ES 

CA 

35.500 

MGL 

10/01/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

10/01/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

10/01/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

10/01/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

UGL 

10/01/86 

ES 

CL 

13.400 

MGL 

10/01/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

10/01/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

10/01/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

10/01/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

10/01/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

10/01/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

10/01/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

10/01/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

10/01/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

10/01/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

10/01/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

10/01/86 

ES 

DLDRN 

0.073 

UGL 

10/01/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

10/01/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

10/01/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

10/01/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

10/01/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

10/01/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

10/01/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

10/01/86 

ES 

K 

LT 

1.260 

MGL 

10/01/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

10/01/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

10/01/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

10/01/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

10/01/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

10/01/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

10/01/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

10/01/86 

ES 

S04 

83.200 

MGL 

10/01/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

10/01/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

10/01/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

10/01/86 

ES 

ZN 

0.033 

MGL 

22031 

DEN 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA  1 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22031 

DEN 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1  .020 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

22033 

ALL 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

LT 

1.000 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/18/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/18/86 

ED 

S04 

147.000 

MGL 

22034 

ALL 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

1 .030 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/18/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/18/86 

ED 

S04 

150.000 

MGL 

22036 

ALL 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

1.140 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/18/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/18/86 

ED 

S04 

151 .000 

MGL 

22040 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

R  .  I  •  C  . 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#**  MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE  LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

22040 

ALL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

0.059 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1  .070 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/22/86 

ED 

S04 

139.000 

MGL 

22043 

ALL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/19/86 

ED 

DLDRN 

0.150 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/19/86 

ED 

F 

1.060 

MGL 

09/19/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/19/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/19/86 

ED 

S04 

90.200 

MGL 

22051 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

0.101 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

2.370 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/22/86 

ED 

S04 

281.000 

MGL 

22053 

ALL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

0.336 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

27.600 

UGL 

09/19/86 

ED 

DLDRN 

0. 145 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/19/86 

ED 

F 

2.080 

MGL 

09/19/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/19/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22056 

ALL 

09/18/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/18/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/18/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/18/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/18/86 

ED 

F 

1.170 

MGL 

09/18/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/18/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/18/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/18/86 

ED 

S04 

154.000 

MGL 

22059 

ALL 

09/03/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/03/86 

ES 

112TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

11 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/03/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/03/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/03/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/03/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

CHCL3 

14.100 

UGL 

09/03/86 

ES 

CL 

640.000 

MGL 

09/03/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/03/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

cu 

LT 

7.900 

UGL 

09/03/86 

ED 

DBCP 

0.149 

UGL 

09/03/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/03/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/03/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

DLDRN 

0.127 

UGL 

09/03/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

09/03/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/03/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

09/03/86 

ES 

F 

1.960 

MGL 

09/03/86 

ES 

HG 

0.435 

UGL 

09/03/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/03/86 

ES 

K 

4.660 

MGL 

09/03/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

09/03/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/03/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

NO. 


22059 


22060 


AQUI 

TYPE 


ALL 


ALL 


SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*** 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

09/03/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/03/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/03/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

S04 

294.000 

MGL 

09/03/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/03/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/03/86 

ES 

ZN 

0.037 

MGL 

09/03/86 

ES 

111  TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/03/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

09/03/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

09/03/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/03/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/03/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/03/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

09/03/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/03/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

09/03/86 

ES 

CL 

810.000 

MGL 

09/03/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/03/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/03/86 

ED 

DBCP  ' 

LT 

0.130 

UGL 

09/03/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/03/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/03/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

DLDRN 

0.396 

UGL 

09/03/86 

ES 

DMDS 

LT 

1 .800 

UGL 

09/03/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/03/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/03/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

09/03/86 

ES 

F 

2.480 

MGL 

09/03/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/03/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/03/86 

ES 

K 

5.900 

MGL 

09/03/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

09/03/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/03/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/03/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA  1 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

22060 

ALL 

09/03/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

S04 

409.000 

MGL 

09/03/86 

ES 

SUPQNA 

LT 

7.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/03/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/03/86 

ES 

ZN 

0.029 

MGL 

22068 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

17.000 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

1 .740 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

27003 

ALL 

09/24/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/24/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/24/86 

ED 

F 

LT 

1.000 

MGL 

09/24/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/24/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/24/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/24/86 

ED 

S04 

61.300 

MGL 

27004 

ALL 

09/24/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/24/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

R. I .C. 

WATER 

QUALITY  DATA  1 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE  1 

LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27004 

ALL 

09/24/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/24/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/24/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

QXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/24/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/24/86 

ED 

S04 

62.400 

MGL 

27005 

ALL 

09/23/86 

ES 

1 1 1 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/23/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/23/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

09/23/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/23/86 

ES 

12DCE 

LT 

1  .200 

UGL 

09/23/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/23/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/23/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/23/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/23/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/23/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/23/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/23/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

UGL 

09/23/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/23/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/23/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

09/23/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/23/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/23/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/23/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/23/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/23/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/23/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/23/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/23/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/23/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  . 800 

UGL 

09/23/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/23/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/23/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/23/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

09/23/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/23/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/23/86 

ES 

K 

3.280 

MGL 

09/23/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/23/86 

ES 

MG 

14.200 

MGL 

09/23/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/23/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

09/23/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/23/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/23/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/23/86 

ES 

S04 

56.000 

MGL 

09/23/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/23/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/23/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/23/86 

ES 

ZN 

0.045 

MGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FYS6 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27006  ALL  09/23/86  ED 

09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 

27007  ALL  09/23/86  ED 

09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 

27008  ALL  09/23/86  ED 

09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ES 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 
09/23/86  ED 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

1 . 400 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

S04 

59.700 

MGL 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

1 .400 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

S04 

64.700 

MGL 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

F 

LT 

1.000 

MGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

R .  I  .  C  . 

WATER 

QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING 

WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AGUI 

SAMPLE 

***  MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE  LAB 

ANALYTE 

BOOL  CONCEN 

UOM 

27008 

ALL 

09/23/86 

ED 

S04 

65.500 

MGL 

27010 

ALL 

09/24/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/24/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/24/86 

ED 

F 

LT 

1.000 

MGL 

09/24/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/24/86 

ED 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1.400 

UGL 

09/24/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/24/86 

ED 

S04 

59.500 

MGL 

27011 

ALL 

09/24/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/24/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/24/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/24/86 

ED 

F 

LT 

1 .000 

MGL 

09/24/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/24/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1  .400 

UGL 

09/24/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/24/86 

ED 

S04 

56 . 500 

MGL 

27016 

DEN 

09/26/86 

ES 

111TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/26/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 .000 

UGL 

09/26/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/26/86 

ES 

11DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/26/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/26/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/26/86 

ES 

13DMB 

LT 

1  .350 

UGL 

09/26/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/26/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

09/26/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1.000 

UGL 

09/26/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

09/26/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/26/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/26/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27016  DEN  09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ED 
09/23/86  ED 
09/26/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ED 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/23/86  ED 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 
09/26/86  ES 

27024  DEN  09/23/86  ED 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*  *  * 
UOM 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

CPMSQ 

LT 

3.200 

UGL 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

CPMSQ2 

4.170 

UGL 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DIMP 

13.800 

UGL 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.344 

UGL 

DLDRN 

0.246 

UGL 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

3.640 

MGL 

F 

2.980 

MGL 

HG 

1.970 

UGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

1  .660 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

OX  AT 

LT 

1 .400 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

415.000 

MGL 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

TCLEE 

LT 

1  .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.034 

MGL 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


27024  DEN 


27031  DEN 


27040  ALL 


SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*#* 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

09/23/86 

ED 

CPMSO 

5.480 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMS02 

3.600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DBCP 

0.400 

UGL 

09/23/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/23/86 

ES 

DIMP 

19.000 

UGL 

09/23/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DLDRN 

0.337 

UGL 

09/23/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/23/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/23/86 

ED 

ENDRN 

0.111 

UGL 

09/23/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/23/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/23/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/23/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1.400 

UGL 

09/23/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/23/86 

ED 

PPDDT 

■H 

a 

o 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/23/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/23/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/23/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/23/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/23/86 

ED 

F 

1 .290 

MGL 

09/23/86 

ED 

ISODR 

0.080 

UGL 

09/23/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/23/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/23/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/23/86 

ED 

PPDDT 

0.264 

UGL 

09/23/86 

ED 

S04 

182.000 

MGL 

09/25/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

09/25/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.700 

UGL 

09/25/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

09/25/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/25/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.700 

UGL 

09/25/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/25/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/25/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/25/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/25/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/25/86 

ED 

DBCP 

0.366 

UGL 

09/25/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/25/86 

ES 

DIMP 

37.000 

UGL 

09/25/86 

ES 

DITH 

LT 

1.100 

UGL 

09/25/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.600 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/25/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.520 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UQM 

27040 

ALL 

09/25/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/25/86 

ES 

F 

2.180 

MGL 

09/25/86 

ES 

HS 

3.220 

UGL 

09/25/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.600 

UGL 

09/25/86 

ES 

K 

4.140 

MGL 

09/25/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

09/25/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/25/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

09/25/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/25/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.530 

UGL 

09/25/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.700 

UGL 

09/25/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/25/86 

ES 

ZN 

0.032 

MGL 

27053 

ALL 

09/19/86 

ES 

111TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 1 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/19/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/19/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

ATZ 

LT 

6.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

BCHPD 

LT 

1.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/19/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/19/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

09/19/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CU 

8.320 

UGL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DDVP 

LT 

9.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/19/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/19/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/19/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

09/19/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/19/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/19/86 

ES 

K 

2.610 

MGL 

09/19/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/19/86 

ES 

MG 

13.800 

MGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

#** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27053 

ALL 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/19/86 

ES 

MLTHN 

LT 

8.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/19/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/19/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

S04 

49.500 

MGL 

09/19/86 

ES 

SUPONA 

LT 

7.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/19/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/19/86 

ES 

ZN 

0.033 

MGL 

27055 

DEN 

09/19/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/19/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/19/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/19/86 

ES 

CA 

6.400 

MGL 

09/19/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/19/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CHCL3 

1.590 

UGL 

09/19/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

09/19/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/19/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/19/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/19/86 

ES 

F 

2.580 

MGL 

09/19/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/19/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/19/86 

ES 

K 

LT 

1 .260 

MGL 

09/19/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/19/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/19/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

#** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27055 

DEN 

09/19/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/19/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/19/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

S04 

LT 

10.000 

MGL 

09/19/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/19/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/19/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

27056 

ALL 

09/24/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/24/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/24/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/24/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/24/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/24/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

09/24/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/24/86 

ES 

DLDRN 

0.271 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/24/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/24/86 

ES 

F 

1  .890 

MGL 

09/24/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/24/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/24/86 

ES 

K 

6.240 

MGL 

09/24/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

09/24/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/24/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/24/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

S04 

300.000 

MGL 

09/24/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/24/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/24/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

R.  I  <C> 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITOR 

ING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

MEASUREMENT 

### 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27056 

ALL 

09/24/86 

ES 

ZN 

0.072 

MGL 

27057 

DEN 

09/24/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

112TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

09/24/86 

ES 

11  DOLE 

LT 

1  .200 

UGL 

09/24/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/24/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/24/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/24/86 

ES 

CA 

46.600 

MGL 

09/24/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/24/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

09/24/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

CLC6H5 

2.670 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/24/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/24/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/24/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/24/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/24/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/24/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/24/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/24/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

09/24/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

09/24/86 

ES 

HG 

0.270 

UGL 

09/24/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/24/86 

ES 

K 

3.600 

MGL 

09/24/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/24/86 

ES 

MG 

4.930 

MGL 

09/24/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/24/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

09/24/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/24/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/24/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/24/86 

ES 

S04 

264.000 

MGL 

09/24/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

09/24/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/24/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/24/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

27058 

DEN 

09/24/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/24/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

09/24/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27058  DEN  09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ED 
09/24/86  ED 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ED 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 
09/24/86  ES 

27062  ALL  09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UQM 

UDCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CA 

14.400 

MGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

CPMSQ 

LT 

4.200 

UGL 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0 . 052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

UGL 

F 

1.740 

MGL 

HG 

0.618 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

3.960 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

M I BK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

187.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.059 

MGL 

1 1 1TCE 

LT 

1.700 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

1  1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

1  1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

12DCLE 

1 .420 

UGL 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


27062  ALL  07/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ED 
09/19/86  ED 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ED 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 
09/19/86  ES 

27064  ALL  09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ES 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ES 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 
09/25/86  ED 


ANALYTE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

12.000 

UGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

CPMSQ 

LT 

4.200 

UGL 

CPMSQ2 

LT 

4.700 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

0.361 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

27.600 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

0.147 

UGL 

DMDS 

LT 

1  .800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

1.940 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

4.920 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

466.000 

MGL 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

TRCLE 

2.220 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

0.169 

MGL 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

DLDRN 

0.863 

UGL 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

F 

1.500 

MGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27064 

ALL 

09/25/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/25/86 

ED 

SD4 

177.000 

MGL 

27066 

ALL 

09/25/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/25/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/25/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/25/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DLDRN 

0.620 

UGL 

09/25/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 . 700 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/25/86 

ED 

F 

1.360 

MGL 

09/25/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/25/86 

ED 

MIBK 

LT 

1 2 . 900 

UGL 

09/25/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/25/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/25/86 

ED 

S04 

154.000 

MGL 

27068 

ALL 

09/25/86 

ED 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/25/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/25/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/25/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DLDRN 

0.289 

UGL 

09/25/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/25/86 

ED 

F 

1.220 

MGL 

09/25/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/25/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/25/86 

ED 

OXAT 

LT 

1  .400 

UGL 

09/25/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/25/86 

ED 

S04 

133.000 

MGL 

27070 

ALL 

09/26/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/26/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/26/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/26/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DLDRN 

0.134 

UGL 

09/26/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/26/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/26/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/26/86 

ED 

F 

LT 

1.000 

MGL 

09/26/86 

ED 

ISQDR 

LT 

0.072 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

27070 

27071 


27073 


27074 


AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*** 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

ALL 

09/26/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/26/86 

ED 

OXAT 

LT 

1  .400 

UGL 

09/26/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/26/86 

ED 

S04 

104.000 

MGL 

ALL 

09/30/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

09/30/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/30/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/30/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/30/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/30/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/30/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/30/86 

ED 

DLDRN 

0.265 

UGL 

09/30/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/30/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/30/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/30/86 

ED 

F 

LT 

1.000 

MGL 

09/30/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/30/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/30/86 

ED 

OXAT 

LT 

1  .400 

UGL 

09/30/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/30/86 

ED 

S04 

78.300 

MGL 

ALL 

09/22/86 

ED 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/22/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/22/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/22/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/22/86 

ED 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

09/22/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/22/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/22/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/22/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/22/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/22/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/22/86 

ED 

OXAT 

LT 

1 .400 

UGL 

09/22/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/22/86 

ED 

S04 

88.600 

MGL 

ALL 

09/23/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/23/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/23/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/23/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/23/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/23/86 

ED 

DLDRN 

0.337 

UGL 

09/23/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/23/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/23/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

R. I .C. 

WATER  QUALITY  DATA 

FROM 

MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

#** 

MEASUREMENT 

*## 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27074 

ALL 

09/23/86 

ED 

F 

1.190 

MGL 

09/23/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/23/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/23/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/23/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/23/86 

ED 

S04 

170.000 

MGL 

27075 

ALL 

09/25/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/25/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/25/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/25/86 

ED 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DLDRN 

0 . 092 

UGL 

09/25/86 

ED 

DMDS 

LT 

1 .700 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/25/86 

ED 

F 

1  .450 

MGL 

09/25/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/25/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/25/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/25/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/25/86 

ED 

S04 

195.000 

MGL 

27076 

ALL 

09/25/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMSO 

4.420 

UGL 

09/25/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/25/86 

ES 

DIMP 

20.900 

UGL 

09/25/86 

ED 

DITH 

LT 

1 .600 

UGL 

09/25/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/25/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/25/86 

ED 

F 

LT 

1 .000 

MGL 

09/25/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/25/86 

ED 

OXAT 

LT 

1 .400 

UGL 

27077 

ALL 

09/26/86 

ED 

ALDRN 

0.128 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMS 

LT 

1  .000 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMSO 

4.050 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DBCP 

0.331 

UGL 

09/26/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/26/86 

ES 

DIMP 

29.900 

UGL 

09/26/86 

ED 

DITH 

LT 

1 .600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DLDRN 

0.158 

UGL 

09/26/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/26/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/26/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/26/86 

ED 

F 

LT 

1 .000 

MGL 

09/26/86 

ED 

ISODR 

0.093 

UGL 

09/26/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*** 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

27077 

ALL 

09/26/86 

ED 

OXAT 

LT 

O 

o 

<3- 

a 

■H 

UGL 

09/26/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

2707S 

ALL 

09/26/86 

ED 

ALDRN 

0.166 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/26/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/26/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/26/86 

ES 

DIMP 

14.300 

UGL 

09/26/86 

ED 

DITH 

LT 

1.600 

UGL 

09/26/86 

ED 

DLDRN 

0.957 

UGL 

09/26/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/26/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/26/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/26/86 

ED 

F 

2.540 

MGL 

09/26/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/26/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/26/86 

ED 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

09/26/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

28023 

ALL 

09/19/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

112TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

i 

09/19/86 

ES 

1 1  DOLE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/19/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/19/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

09/19/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/19/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/19/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

09/19/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/19/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/19/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/19/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/19/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/19/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/19/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/19/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/19/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/19/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/19/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/19/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

09/19/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

09/19/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 


MONITORING  WELLS 

FOR  4th 

QTR  FY86 

WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

28023 

ALL 

09/19/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

09/19/86 

ES 

K 

3.170 

09/19/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

09/19/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

09/19/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

09/19/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

09/19/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

09/19/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

09/19/86 

ES 

S04 

174.000 

09/19/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

09/19/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

09/19/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

09/19/86 

ES 

ZN 

0.105 

28025 

DEN 

09/17/86 

ES 

111TCE 

LT 

8.500 

09/17/86 

ES 

112TCE 

LT 

5.000 

09/17/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

09/17/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1.200 

09/17/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

09/17/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

09/17/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

09/17/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

09/17/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

09/17/86 

ES 

CA 

30.300 

09/17/86 

ES 

CCL4 

LT 

9.600 

09/17/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

09/17/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

09/17/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

09/17/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

09/17/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

09/17/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

09/17/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

09/17/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

09/17/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

09/17/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

09/17/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

09/17/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

09/17/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

09/17/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

09/17/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

09/17/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

09/17/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

09/17/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

09/17/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

09/17/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1 .280 

09/17/86 

ES 

F 

1 .320 

09/17/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

09/17/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

09/17/86 

ES 

K 

1.520 

09/17/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

09/17/86 

ES 

MG 

LT 

0.500 

09/17/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

##* 

UOM 


UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

UGL 

MGL 

UGL 

MGL 

UGL 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*** 

MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

28025 

DEN 

09/17/86 

ES 

QXAT 

LT 

2  .  000 

UGL 

09/17/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/17/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/17/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/17/86 

ES 

S04 

29.000 

MGL 

09/17/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

09/17/86 

ES 

TRCLE 

LT 

5.500 

UGL 

09/17/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/17/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

28026 

DEN 

07/01/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/17/86 

ES 

111 TCE 

LT 

1.700 

UGL 

07/01/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1 . 000 

UGL 

09/17/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

07/01/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/17/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

07/01/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/17/86 

ES 

1 1DCLE 

LT 

1 .200 

UGL 

07/01/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/17/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

07/01/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/17/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

07/01/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/17/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

07/01/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/17/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

07/01/86 

ES 

C6H6 

4.890 

UGL 

09/17/86 

ES 

C6H6 

LT 

1 .340 

UGL 

09/17/86 

ES 

CA 

6.040 

MGL 

07/01/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/17/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/17/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

07/01/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

07/01/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1  .400 

UGL 

09/17/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1 .400 

UGL 

07/01/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

09/17/86 

ES 

CL 

LT 

4.800 

MGL 

07/01/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/17/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

07/01/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/17/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

07/01/86 

ES 

CPMS 

LT 

1 .300 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

07/01/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

07/01/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/17/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/17/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/17/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

07/01/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/17/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL  AQUI  SAMPLE 

NO.  TYPE  DATE  LAB 


28026  DEN  07/01/86  ED 
09/17/86  ED 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ED 
09/17/86  ED 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 
07/01/86  ES 
09/17/86  ES 

ALL  09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 


ANALYTE 

*#* 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

2.350 

MGL 

F 

2.400 

MGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

3.160 

MGL 

K 

LT 

1.260 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

MEC6H5 

LT 

1  .210 

UGL 

MG 

LT 

0.500 

MGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

MI  BK 

LT 

12.900 

UGL 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

12.100 

MGL 

S04 

12.700 

MGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

111 TCE 

1.960 

UGL 

1 12TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

1 1DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

11 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

28027 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

28027 

ALL 

09/02/86 

ES 

09/02/86 

ES 

09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ED 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 
09/02/86  ES 

37330  09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ES 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ES 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 
09/30/86  ED 

37331  09/30/86  ED 


ANALYTE 

##* 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

#** 

UOM 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

CD 

LT 

'  5.200 

UGL 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

CL 

41 .800 

MGL 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

F 

LT 

1.200 

MGL 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

K 

3.380 

MGL 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

MG 

7.720 

MGL 

NA 

36.900 

MGL 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

S04 

50 . 900 

MGL 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

TRCLE 

LT 

»-»■ 

a 

8— 

O 

O 

UGL 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

DITH 

LT 

1  .600 

UGL 

DLDRN 

LT 

0.054 

UGL 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

F 

1.370 

MGL 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

OXAT 

LT 

1.400 

UGL 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

S04 

159.000 

MGL 

CPMS 

LT 

1.000 

UGL 

R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

37331 


37332 


37333 


AQUI 

TYPE 


SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

09/30/86 

ED 

CPMSO 

09/30/86 

ED 

CPMS02 

09/30/86 

ED 

DBCP 

09/30/86 

ED 

DCPD 

09/30/86 

ES 

DIMP 

09/30/86 

ED 

DITH 

09/30/86 

ED 

DLDRN 

09/30/86 

ED 

DMDS 

09/30/86 

ES 

DMMP 

09/30/86 

ED 

ENDRN 

09/30/86 

ED 

F 

09/30/86 

ED 

ISODR 

09/30/86 

ED 

MIBK 

09/30/86 

ED 

OX  AT 

09/30/86 

ED 

PPDDE 

09/30/86 

ED 

S04 

08/21/86 

ES 

1 1 1 TCE 

08/21/86 

ES 

1 12TCE 

08/21/86 

ES 

1 1DCE 

08/21/86 

ES 

11 DOLE 

08/21/86 

ES 

12DCE 

08/21/86 

ES 

12DCLE 

08/21/86 

ES 

13DMB 

08/21/86 

ES 

C6H6 

08/21/86 

ES 

CCL4 

08/21/86 

ES 

CH2CL2 

08/21/86 

ES 

CHCL3 

08/21/86 

ES 

CLC6H5 

08/21/86 

ES 

CPMS 

08/21/86 

ES 

CPMSO 

08/21/86 

ES 

CPMS02 

08/21/86 

ED 

DBCP 

08/21/86 

ES 

DIMP 

08/21/86 

ES 

DITH 

08/21/86 

ES 

DMDS 

08/21/86 

ES 

DMMP 

08/21/86 

ES 

ETC6H5 

08/21/86 

ES 

F 

08/21/86 

ES 

HG 

08/21/86 

ES 

MEC6H5 

08/21/86 

ES 

OX  AT 

08/21/86 

ES 

S04 

08/21/86 

ES 

TCLEE 

08/21/86 

ES 

TRCLE 

08/21/86 

ES 

XYLEN 

08/28/86 

ES 

1 1 1TCE 

08/28/86 

ES 

1 12TCE 

08/28/86 

ES 

1 1DCE 

08/28/86 

ES 

1 1DCLE 

08/28/86 

ES 

12DCE 

*** 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

##* 

UQM 

LT 

3.200 

UGL 

LT 

2.600 

UGL 

LT 

0.130 

UGL 

LT 

9.310 

UGL 

LT 

10.500 

LT 

1.600 

LT 

0.054 

LT 

1.700 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

0.063 

UGL 

1.350 

MGL 

LT 

0.072 

UGL 

LT 

12.900 

UGL 

LT 

1.400 

LT 

0.071 

159.000 

LT 

1.700 

UGL 

LT 

1.000 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

1.200 

UGL 

LT 

1.200 

UGL 

LT 

0.610 

UGL 

LT 

1 . 350 

UGL 

LT 

1.340 

UGL 

LT 

2.400 

UGL 

LT 

5.000 

UGL 

13.000 

UGL 

LT 

0.580 

UGL 

LT 

1 .300 

UGL 

LT 

4.200 

UGL 

LT 

4.700 

UGL 

0.198 

UGL 

12.000 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

1  .800 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

1.280 

UGL 

2.100 

MGL 

LT 

0.240 

UGL 

LT 

1 .210 

UGL 

LT 

2.000 

UGL 

332.000 

MGL 

LT 

1 .300 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

2.470 

UGL 

LT 

1 .700 

UGL 

LT 

1.000 

UGL 

LT 

1  .  100 

LT 

1.200 

UGL 

LT 

1.200 

R»  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

*  *  * 

MEASUREMENT 

*  *  * 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37333 

08/28/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

08/28/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

08/28/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

08/28/86 

ES 

C6H6 

3.470 

UGL 

08/28/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

08/28/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

08/28/86 

ES 

CHCL3 

13.100 

UGL 

08/28/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

08/28/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

08/28/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

08/28/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

08/28/86 

ES 

DLDRN 

0.135 

UGL 

08/28/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

08/28/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

08/28/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

08/28/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

08/28/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

08/28/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

08/28/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

08/28/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

08/28/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

08/28/86 

ES 

S04 

164.000 

MGL 

08/28/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

08/28/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

08/28/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

37334 

09/29/86 

ED 

CPMS 

LT 

1 .000 

UGL 

09/29/86 

ED 

CPMSO 

LT 

3.200 

UGL 

09/29/86 

ED 

CPMS02 

LT 

2.600 

UGL 

09/29/86 

ED 

DBCP 

0.293 

UGL 

09/29/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/29/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/29/86 

ED 

DITH 

LT 

1 .600 

UGL 

09/29/86 

ED 

DLDRN 

0. 142 

UGL 

09/29/86 

ED 

DMDS 

LT 

1.700 

UGL 

09/29/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/29/86 

ED 

ENDRN 

LT 

0.063 

UGL 

09/29/86 

ED 

F 

LT 

1  .000 

MGL 

09/29/86 

ED 

ISODR 

LT 

0.072 

UGL 

09/29/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/29/86 

ED 

OX  AT 

LT 

1 .400 

UGL 

09/29/86 

ED 

PPDDE 

LT 

0.071 

UGL 

09/29/86 

ED 

S04 

64.500 

MGL 

37335 

09/22/86 

ES 

1 1 1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/22/86 

ES 

1 12TCE 

LT 

1.000 

UGL 

09/22/86 

ES 

1 1DCE 

LT 

1.100 

UGL 

09/22/86 

ES 

i 1DCLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/22/86 

ES 

12DCE 

LT 

1 .200 

UGL 

09/22/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/22/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

09/22/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

R  .  I  .  C . 

WELL 

NO. 

37335 


37336 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


AQUI 

TYPE 


SAMPLE 


DATE 

LAB 

ANALYTE 

09/22/86 

ES 

C6H6 

09/22/86 

ES 

CCL4 

09/22/86 

ES 

CD 

09/22/86 

ES 

CH2CL2 

09/22/86 

ES 

CHCL3 

09/22/86 

ES 

CL6CP 

09/22/86 

ES 

CLC6H5 

09/22/86 

ES 

CPMS 

09/22/86 

ES 

CPMSO 

09/22/86 

ES 

CPMS02 

09/22/86 

ES 

CR 

09/22/86 

ES 

CU 

09/22/86 

ED 

DBCP 

09/22/86 

ED 

DCPD 

09/22/86 

ES 

DIMP 

09/22/86 

ES 

DITH 

09/22/86 

ES 

DLDRN 

09/22/86 

ES 

DMDS 

09/22/86 

ES 

DMMP 

09/22/86 

ES 

ENDRN 

09/22/86 

ES 

ETC6H5 

09/22/86 

ES 

F 

09/22/86 

ES 

HG 

09/22/86 

ES 

ISODR 

09/22/86 

ES 

K 

09/22/86 

ES 

MEC6H5 

09/22/86 

ES 

MG 

09/22/86 

ED 

MIBK 

09/22/86 

ES 

OXAT 

09/22/86 

ES 

PB 

09/22/86 

ES 

PPDDE 

09/22/86 

ES 

PPDDT 

09/22/86 

ES 

S04 

09/22/86 

ES 

TCLEE 

09/22/86 

ES 

TRCLE 

09/22/86 

ES 

XYLEN 

09/22/86 

ES 

ZN 

09/29/86 

ED 

CPMS 

09/29/86 

ED 

CPMSO 

09/29/86 

ED 

CPMS02 

09/29/86 

ED 

DBCP 

09/29/86 

ED 

DCPD 

09/29/86 

ES 

DIMP 

09/29/86 

ED 

DITH 

09/29/86 

ED 

DLDRN 

09/29/86 

ED 

DMDS 

09/29/86 

ES 

DMMP 

09/29/86 

ED 

ENDRN 

09/29/86 

ED 

F 

09/29/86 

ED 

ISODR 

09/29/86 

ED 

MIBK 

#*# 

BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

LT 

1.340 

UGL 

LT 

2.400 

UGL 

LT 

5.200 

UGL 

LT 

5.000 

UGL 

1.760 

UGL 

LT 

0.070 

UGL 

LT 

0.580 

UGL 

LT 

1.300 

UGL 

LT 

4.200 

UGL 

LT 

4.700 

UGL 

LT 

6.000 

UGL 

LT 

7.900 

UGL 

LT 

0.130 

UGL 

LT 

9.310 

UGL 

LT 

10.500 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

0.060 

UGL 

LT 

1  .800 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

0.052 

UGL 

LT 

1.280 

UGL 

LT 

1.200 

MGL 

LT 

0.240 

UGL 

LT 

0.060 

UGL 

1.710 

MGL 

LT 

1.210 

UGL 

13.100 

MGL 

LT 

12.900 

UGL 

LT 

2.000 

UGL 

LT 

18.500 

UGL 

LT 

0.053 

UGL 

LT 

0.070 

UGL 

55.800 

MGL 

LT 

1 .300 

UGL 

LT 

1  .  100 

UGL 

LT 

2.470 

UGL 

0.053 

MGL 

LT 

1 .000 

UGL 

LT 

3.200 

UGL 

LT 

2.600 

UGL 

LT 

0.130 

UGL 

LT 

9.310 

UGL 

LT 

10.500 

UGL 

LT 

1.600 

UGL 

0.070 

UGL 

LT 

1.700 

UGL 

LT 

15.200 

UGL 

LT 

0.063 

UGL 

1  .  150 

MGL 

LT 

0.072 

UGL 

LT 

12.900 

UGL 

R.  I  .0 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORINS  WELLS  FOR  4th  QTR  FY8& 


WELL 

NO. 


AQUI 

TYPE 


SAMPLE 

DATE 


ANALYTE 


***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 


R.  I  .C 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FYB6 


WELL  AQUI 

NO.  TYPE 


37345 


37360 


SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

***  MEASUREMENT  *** 
BOOL  CONCEN  UOM 

09/03/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/03/86 

ES 

K 

3.240 

MGL 

09/03/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/03/86 

ES 

MG 

16.800 

MGL 

09/03/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/03/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

09/03/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/03/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/03/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/03/86 

ES 

S04 

170.000 

MGL 

09/03/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1 .300 

UGL 

09/03/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/03/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/03/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

09/04/86 

ES 

111TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/04/86 

ES 

112TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

09/04/86 

ES 

1 1 DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/04/86 

ES 

11 DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/04/86 

ES 

13DMB 

LT 

1.350 

UGL 

09/04/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/04/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/04/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/04/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

09/04/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/04/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/04/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/04/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/04/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/04/86 

ES 

DIMP 

LT 

10.500 

UGL 

09/04/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/04/86 

ES 

DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/04/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/04/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/04/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1  .280 

UGL 

09/04/86 

ES 

F 

LT 

1.200 

MGL 

09/04/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/04/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/04/86 

ES 

K 

3.850 

MGL 

09/04/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1.210 

UGL 

09/04/86 

ES 

MG 

12.800 

MGL 

09/04/86 

ED 

MIBK 

LT 

12.900 

UGL 

09/04/86 

ES 

OX  AT 

LT 

2.000 

UGL 

R.  I  .0 


WATER  QUALITY  DATA  FROM 
MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

AQUI 

SAMPLE 

**# 

MEASUREMENT 

*#* 

NO. 

TYPE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

BOOL 

CONCEN 

UOM 

37360 

09/04/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/04/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/04/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

S04 

142.000 

MGL 

09/04/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/04/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/04/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/04/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

37361 

09/04/86 

ES 

1 1  1TCE 

LT 

1 .700 

UGL 

09/04/86 

ES 

112TCE 

LT 

1  .000 

UGL 

09/04/86 

ES 

11DCE 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/04/86 

ES 

11  DOLE 

LT 

1.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

12DCE 

LT 

1.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

12DCLE 

LT 

0.610 

UGL 

09/04/86 

ES 

13DMB 

LT 

1 .350 

UGL 

09/04/86 

ES 

ALDRN 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

C6H6 

LT 

1.340 

UGL 

09/04/86 

ES 

CCL4 

LT 

2.400 

UGL 

09/04/86 

ES 

CD 

LT 

5.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

CH2CL2 

LT 

5.000 

UGL 

09/04/86 

ES 

CHCL3 

LT 

1.400 

UGL 

09/04/86 

ES 

CL6CP 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

CLC6H5 

LT 

0.580 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMS 

LT 

1.300 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMSO 

LT 

4.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

CPMS02 

LT 

4.700 

UGL 

09/04/86 

ES 

CR 

LT 

6.000 

UGL 

09/04/86 

ES 

CU 

LT 

7.900 

UGL 

09/04/86 

ED 

DBCP 

LT 

0.130 

UGL 

09/04/86 

ED 

DCPD 

LT 

9.310 

UGL 

09/04/86 

ES 

DIMP 

LT 

1 0 . 500 

UGL 

09/04/86 

ES 

DITH 

LT 

1  .  100 

UGL 

09/04/86 

ES 

'DLDRN 

LT 

0.060 

UGL 

09/04/86 

ES 

DMDS 

LT 

1.800 

UGL 

09/04/86 

ES 

DMMP 

LT 

15.200 

UGL 

09/04/86 

ES 

ENDRN 

LT 

0.052 

UGL 

09/04/86 

ES 

ETC6H5 

LT 

1.280 

UGL 

09/04/86 

ES 

F 

LT 

1  .200 

MGL 

09/04/86 

ES 

HG 

LT 

0.240 

UGL 

09/04/86 

ES 

ISODR 

LT 

0.060 

UGL 

09/04/86 

ES 

K 

4.090 

MGL 

09/04/86 

ES 

MEC6H5 

LT 

1 .210 

UGL 

09/04/86 

ES 

MG 

15.400 

MGL 

09/04/86 

ED 

MIBK 

LT 

1 2 . 900 

UGL 

09/04/86 

ES 

OXAT 

LT 

2.000 

UGL 

09/04/86 

ES 

PB 

LT 

18.500 

UGL 

09/04/86 

ES 

PPDDE 

LT 

0.053 

UGL 

09/04/86 

ES 

PPDDT 

LT 

0.070 

UGL 

09/04/86 

ES 

S04 

160.000 

MGL 

09/04/86 

ES 

TCLEE 

LT 

1.300 

UGL 

09/04/86 

ES 

TRCLE 

LT 

1  .  100 

UGL 

R.I.C.  WATER  QUALITY  DATA  FROM 

MONITORING  WELLS  FOR  4th  QTR  FY86 


WELL 

NO. 

AQUI 

TYPE 

SAMPLE 

DATE 

LAB 

ANALYTE 

*  *  * 
BOOL 

MEASUREMENT 

CONCEN 

*** 

UOM 

37361 

09/04/86 

ES 

XYLEN 

LT 

2.470 

UGL 

09/04/86 

ES 

ZN 

LT 

0.020 

MGL 

DEWATERING  WELL  WATER  QUALITY  DATA 
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